Боевые возможности армии повышаются 
увеличением интенсивности подготовки 


Мы храним тебя, Россия! 


На Раевском 
сложилась 
десантная 
коалиция 
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В Сирию — 

с русской душой 
и миссией 
Гиппократа 
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Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе стало площадкой 


выездного заседания Коллегии Министерства обороны РФ 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 


В её работе, помимо руководящего 
состава Вооружённых Сил, уча- 
ствовали глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов, губернатор города 
Севастополя Дмитрий Овсянников, 
представители органов государ- 
ственной власти, оборонно-про- 
мышленного комплекса и обще- 
ственных организаций. 


Сегодняшнее заседание 
Коллегии Министерства оборо- 
ны мы впервые проводим в Кры- 
му, — начал свою вступительную 
речь министр обороны РФ гене- 
рал армии Сергей Шойгу. — Для 
России этот регион всегда имел 
огромное значение. На про- 
тяжении почти двух с полови- 
ной веков здесь не раз решалась 
судьба Отечества. Яркие победы 
Черноморского флота вошли в 
мировую историю и стали нашей 
гордостью. И сегодня Крым про- 
должаст играть важнейшую роль 
в обеспечении военной безопас- 
ности страны. 

Глава ведомства отметил, что 
на полуострове создана и посто- 
янно укрепляется уникальная 
межвидовая группировка. «Её 
современные — высокотехноло- 
гичные системы вооружения не 
оставляют ни единого шанса по- 
тенциальному противнику, ко- 
торый осмелится посягнуть на 
исконно русскую территорию», 
предостерёг Сергей Шойгу, 
подчеркнув, что обстановка в 
мире остаётся напряжённой. 

Подтверждением этого, по 
словам министра, можно считать 
напряжённые отношения между 
нашей страной и США. «В новой 
ядерной стратегии США Россия 
обозначена как основной про- 
тивник. В свете этого Пентагон 
проводит модернизацию такти- 
ческого ядерного оружия и объ- 
ектов его хранения в Европе, 
привлекает к тренировкам пило- 


Им решать в войсках масштабные задачи 


В Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ состоялся очередной выпуск слушателей 
| Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


Внос Знамени академии. 


Умакета филиала парка «Патриот», который планируется создать в Южном военном округе. 


Как служится 
наследникам 
Василия 
Агапкина 
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"ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО 


тов неядерных членов альянса. 
Подрывают региональную ста- 
бильность комплексы системы 
ПРО США, развёрнутые в 2016 
году в Румынии, и планируемый 
ввод аналогичных объектов в 
Полыше», — констатировал гене- 
рал армии Шойгу. 


Кроме того, на фоне истерии 
руководства стран Балтии и Поль- 
ши о якобы готовящейся против 
них российской агрессии числен- 
ность натовских контингентов в 
Прибалтике, Польше, Румынии 
и Болгарии с 2015 года возросла с 
двух до 15 тысяч человек. «В пе- 


‘ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА. 


`Поздравлять выпускников, будущих воена- 
чальников, в Петровский зал академии, рас- 
полагающейся в знаменитом здании в форме 
восьмиугольника на проспекте Вернадско- 
го, прибыли начальник Генерального штаба 
ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, а 
также почётные гости, среди которых были 
председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Виктор Бондарев 
и председатель Комитета Государственной 
„Думы по обороне Владимир Шаманов. 


— Это важное событие в вашей жизни, — 
приветствовал во вступительном слове со- 
бравшихся начальник Генерального штаба 
ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. 
— По-другому, думаю, и быть не может, так 
как фундаментальные знания, полученные 
в элитном военном учебном заведении, от- 
крывают перед вами самые широкие слу- 
жебные перспективы и позволяют наиболее 


риод учений НАТО группировка 
нарашивается до 40—60 тысяч во- 
еннослужащих», — уточнил глава 
российского военного ведомства, 
акцентировав внимание на том, 
что на недавней сессии Совета 
НАТО, 8 июня 2018 года, принято 
решение о создании двух новых 


Валерий 


полно реализовать свой интеллектуальный 


потенциал в интересах обеспечения безо- 
пасности Родины. 

Выпускников академии, по словам на- 
чальника Генерального штаба, всегда отли- 
чают высокая культура и профессионализм, 
широкий военный кругозор, новаторский 
стиль мышления и способность принять 
взвешенные 
решения. «И выпускники этого года не ис- 
ключение», — подчеркн 


ские генералы и офицеры после выпуска 
будуг служить в качественно изменивших- 
ся Вооружённых Силах. «Благодаря увели- 
чению интенсивности боевой подготовки, 
развитию всеармейских соревнований вар- 
мии и на флоте вырос профессионализм во- 
еннослужащих, повысилась их готовность к 
выполнению боевых задач. Способствовал 
этому и опыт, полученный при выполнении 
задач в Сирии. Многие из находящихся в 
этом зале его получили и использовали при 
обучении в академии. 


командований, отвечающих за 
защиту морских коммуникаций 
в Северной Атлантике и обеспе- 
чение оперативных перебросок 
войск с континентальной части 
США на европейский театр воен- 


ных действий. 
>Я 


всесторонне обоснованные 


л генерал армии 
Терасимов, отметив, что россий- 


ПЯТНИЦА. 


э_х 


ИЮНЬ 
2018г. 
№65-66 
27 249- 
27250) 


Такой нашу 
сборную мы ещё 
невидели 
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В ФОКУСЕ ФОРУМА 
«АРМИЯ-2018» 


Перспективы развития систе- 
мы научно-технической экспер- 
тизы инновационных проектов 
рассмотрят на тематической кон- 
ференции, запланированной на 24 
августа, в рамках научно-деловой 
программы форума. Её организа- 
тором выступает Главное управ- 
ление научно-исследовательской 
деятельности и технологического 
сопровождения передовых тех 
нологий (инновационных иссле- 
дований) Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Особое внимание будет уделе- 
но межведомственному взаимо- 
действию при проведении науч- 
но-технической экспертизы. 

В конференции примут уча- 
стие специалисты органов воен- 
ного управления, научно-иссле- 
довательских и образовательных 
организаций Минобороны Рос- 
сии, а также представители экс 
пертного сообщества других феде 
ральных органов исполнительной 
власти и отечественных научных 
организаций, разработчики ин- 
формационно-аналитических и 
экспертных автоматизированных 
систем. По сё итогам намечено 
выработать рекомендации по раз- 
витию организационных, методо- 
логических и технических основ 
системы научно-технической экс- 
пертизы. 

Напомним, что форум «Ар- 
мия-2018» пройдёт с 21 по 26 ав- 
густа 2018 года на базе одной из 
ведущих выставочных площадок 
России — Конгрессно-выставоч- 
ного центра «Патриот», на по- 
лигоне Алабино, аэродроме Ку- 
бинка, в военных округах и на 
Северном флоте. 


В ОМСКЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ 
ИСПЫТАНИЯ УНИКАЛЬНОГО 
ТАНКОВОГО ВОДОДРОМА 


Он создан на базе Омского ав- 
тобронетанкового инженерного 
института. 

Качество и возможности но- 
вого вододрома оценил началь- 
ник Главного автобронетанково- 
то управления Минобороны РФ 
тенерал-лейтенант — Александр 
Шевченко. По окончании тести- 
рования будет принято решение о 
вводе объекта в эксплуатацию. 

Длина искусственного водо- 
дрома 120 метров, ширина 70 ме- 
тров, глубина 5 метров. Так что 
его параметры позволяют одно- 
временно выполнять упражнение 
как под водой, так и на воде. 

Благодаря таким характери- 
стикам искусственный вододром 
позволит военнослужащим вы- 
полнять упражнения по форси- 
рованию водных преград как на 
боевых машинах пехоты (БМП), 
так и на танках, отрабатывая дей- 
ствия по экстренной эвакуации 
экипажа при затоплении боевой 
машины. 


НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В КОСМОСЕ 


Специалисты Центра кон- 
троля космического простран- 
ства (ЦККП) Космических войск 
ВКС приняли на сопровождение 
наземными средствами  Глав- 
ного центра разведки косми- 
ческой обстановки разгонный 
блок «Фрегат» и выведенный им 
на орбиту космический аппарат 
«ГЛОНАСС-М». Напомним, что 
произошло это 17 июня. 

Информация о новых объ- 
ектах внесена в Главный каталог 
космических объектов российской 
системы контроля космического 
пространства. 


>Я 


Десантный корабль 
з95.века в строю 


Приказом главкома ВМФ России новый корабль 
проекта 11711 «Иван Грен» пополнил состав 


Северного флота 


Тимур ГАЙНУТДИНОВ х 


— Приказываю: зачислить в сд- 
став Военно-морского флота 
большой десантный корабль про- 
екта 11711 «Иван Грень, заводской 
номер 301, постройки Прибалтий- 
ского ‘судостроительного завода 
«Янтарь», город Калининград. 


Об этом корабле писали мно- 
го. БДК начали строить в сложном 


2004 году, строительство неодно- 
кратно приостанавливалось из-за 
недостатка средств, журналисты 
окрестили корабль обидным со- 
ветским словом «долгострой». Но 
19 июня 2018 года над его кормой 
был поднят Андреевский флаг 
В строй вошёл первый за долгие 
десятилетия большой десантный 
корабль отечественной построй- 


ки — корабль ХХ! века. 
В Нл 2 ст. 


Россия незаменима 
при создании нового 
многополярного мира 


В ходе переговоров в Москве Генсек ООН подчеркнул 
роль нашей страны в международных делах 


Владимир МОЛЧАНОВ * 


В Москве 20 июня Президент Рос- 
сии Владимир Путин встретился 
с Генеральным секретарём ООН 
` Антониу [утеррешем. В ходе разго- 
вора глава Российского государства 
подчеркнул, что Россия всегда вы- 
ступала и выступает за то, что- 
бы ООН играла лидирующую, цен- 
тральную роль в международных 
делах. 


В эти дни, как отметил Влади- 
мир Путин, исполняется 70 лет со 
дня открытия представительства 
ООН в нашей стране. «Мы гото- 
вы и дальше так же конструктивно 
работать, — сказал он. — Считаем, 
что ООН являстся единственной 
такой универсальной площадкой, 
а Устав Организации лежит в ос” 
нове современного международ- 
ного публичного права. 


Мн 10ае. 


Память и скорбь 


22 июня 1941 года — самая трагическая дата 
в истории нашего Отечества 


Виталий МОРОЗ * 


О драматическом начале Великой 
Отечественной войны, огромных по- 
терях техники и личного состава 
в её первые дни и недели в стране не 
забывали никогда. Горечь момента, 
изломавшего судьбы миллионов, не 
заслонило, не смягчило и величайшее 
торжество справедливости, кото- 
рым одарило нас водружение побед- 
ного Знамени над рейхстагом в мае 
сорок пятого. 


Не будь в истории 22 июня 1941 
года, советские люди, россияне, 
были бы, наверное, в своих делах, 
заботах, мыслях, чувствах несколько 
другими. Уходя в глубь десятилетий, 


то скорбное июньское утро остаёт- 
ся и для новых поколений вечным 
напоминанием о личной причаст- 
ности каждого к судьбе Отечества, 
персональной — ответственности, 
независимо от пола, возраста, рода 
занятий, состояния здоровья, за его 
покой, независимость и безопас- 
ность. О 22 июня сорок первого по- 
прежнему где-то в глубинах души 
вспоминают, провожая на службу 
сыновей, заключая контракт с во- 
енным ведомством, подводя итоги 
войсковых манёвров, защищая ин- 
тересы Родины вдали от сё границ, 
нанося на ватман чертежи «Сарма- 
та», «Арматы», «Калибра», включая 
станки на оборонном предприятии, 


РЯ ПУЛЬС ДНЯ 


А’ КАСАЯ ЗВВАА 


22 июня 2018 № 65-66 


ПОЗНАВАТЕЛЬНО 


гидов страны 


Президент Русского географического общества провёл 
авторскую экскурсию по Константиновской батарее 


‘Сергей ШОЙГУ может поделиться и особенной информацией. 


Мастер жласс для лучших 


ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО 


Павел ЗАВОЛОКИН х 


Что общего между императором 
Николаем Г и Антарктидой, как 
восстанавливался памятник рос- 
сийского фортификационного ис- 
кусства — один из символов Сева- 
стополя — и какими качествами 
должен обладать лучший гид Рос- 
сии, узнали журналисты во время 
эксклюзивной экскурсии министра 
обороны РФ генерала армии Сер- 
гея Шойгу, которую он провёл в 
рамках конкурса РГО «Лучший гид 
`России». 


— Здесь начали созидать и 
создавать то, что представляет 
гордость нашей страны, нашу 
память, нашу историю, — от- 
крыл рассказ о Константинов- 
ской батарее президент РГО. Он 
развернул перед слушателями 
историю цитадели от первых 
земляных укреплений, построен- 
ных на входе в Севастопольскую 
бухту по приказу военачальника 
с даром оборонительного со- 
зидателя» Александра Суворова, 
до создания каменной крепости, 
участвовавшей в обороне Сева- 
стополя в ходе Крымской и Ве- 
ликой Отечественной войн. 


— Каждый камень здесь про- 
питан нашей историей, историей 
наших мореплавателей, исследо- 
вателей, моряков-воинов, — под- 
черкнул Сергей Шойгу. Решение 
о возведении каменной крепости, 
обратил внимание слушателей 
министр, было принято коман- 
дующим Черноморским флотом 
адмиралом Михаилом Лазаревым 
— первооткрывателем Антаркти- 
ды. Чертежи Константиновской 
батареи правил лично россий- 
ский император Николай 1. 

Рассказывая об устройстве 
и особенностях конструкции 
фортификационного — сооруже- 
ния, президент РГО обратил 
внимание на любопытные фак- 
ты. Здесь зародилась традиция 
отмечать полдень выстрелом из 
орудия. И именно здесь впервые 
в России был применён асфальт. 
Сам Константиновский равелин 
играл очень важную роль как для 
обороны Севастополя, так и для 
истории города. 

— Когда я первый раз увидел 
это всё, возникло огромное жела- 
ние восстановить всё, как было, 
— поделился своим ощущением 
от первого осмотра пришедшей в 
упадок крепости Сергей Шойгу. В 


некоторых местах этот историче- 
ский и архитектурный памятник, 
по его словам, напоминал свалку. 
(Сама крепость начала уже ра. 
крываться, что-то начало опол- 
зать. 

— Надо было делать подпор- 
ные стенки, усиливать, менять, 
проводить реконструкцию зда- 
ний, — вспоминает министр. 
Чтобы сохранить Константинов- 
скую батарею для будущих поко- 
лений, Русское географическое 
общество ещё в сентябре 2014 
года запустило проект масштаб- 
ной реконструкции. 

— Сейчас видно: то, что мы хо- 
тели, сделали, — оценил результат 
реконструкции Константинов- 
ской батареи Сергей Шойгу. — Ни- 
кто не может сейчас сказать, что 
это забытое место, туристические 
форумы и слёты проходят здесь, и 
это очень здорово! Это значит, что 
мы достигли своей цели. Хотелось 
бы, чтобы развивалась дальше экс- 
курсионная и музейная части. 
Многие узнают, что есть и такая 
жемчужина (Севастополя, куда 
можно и нужно ехать, где можно 
прикоснуться к истории. 


Севастополь 


СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ИЗМЕНИЛСЯ 


Президент РФ Владимир Пу- 
тин подписал соответствующий 
указ, который опубликован в чет- 
верг. 

В указе приведён новый со- 
став комиссии. Согласно до- 
кументу, из состава комиссии 
исключён Владимир Кожин, ко- 
торый 13 июня указом был осво- 
бождён от должности помощника 


президента. 
В остальном состав комис- 
сии не претерпел изменений. 


Председатель — Президент РФ 
Владимир Путин, заместитель 
председателя — премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. В состав 
комиссии включены руководи- 
тель Администрации президента 
Антон Вайно, помощник прези- 
дента Юрий Ушаков, директор 
ФСВТС Дмитрий Шугаев, заме- 
ститель председателя правитель- 
ства Юрий Борисов, секретарь 
Совета Безопасности РФ Нико- 
лай Патрушев, министр обороны 
Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу, глава МИД 
Сергей Лавров, директор ФСБ 
России генерал армии Александр 
Бортников, директор СВР Сер- 
гей Нарышкин, министр про- 
мышленности и торговли Денис 
Мантуров, первый зампред пра- 
вительства — министр финансов 
Антон Силуанов и гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов. 


ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАХОРОНЕНИЯ ПРАХА 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ФЁДОРА КОСТЕНКО 


В апреле 2017 года украинские 
поисковики в районе Харькова у 
деревни Гусаровка нашли безы- 
мянное захоронение советских 
воинов, погибших в окружении 
в мае 1942 года. Один из захоро- 
ненных, судя по остаткам обмун- 
дирования, принадлежал к выс- 
шему командному составу. В кар- 
мане нашли полуистлевший кло- 
чок бумаги с фамилией Костенко. 
Останки погибших защитников 
Отечества были переданы в Рос- 
сийскую Федерацию. В фили- 


але Главного государственного 
центра судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз 
Министерства обороны РФ, что 
в Ростове-на-Дону, было уста- 
новлено: обнаружены останки 
заместителя командующего Юго- 
Западным фронтом генерал-лей- 
тенанта Фёдора Костенко, счи- 
тавшегося пропавшим без вести. 

Вместе с генералом были об- 
наружены останки другого воина. 
По одной из версий, это его адъ- 
ютант с редкой фамилией Петро- 
вич. Точно установить личность 
ещё предстоит. 

Примечательно, что удалось 
разыскать внучку Фёдора Костен- 
ко — Тамару. «Вся эта история мне 


Последние почести военачальнику. 


ли найти», — заявил военный ко- 
миссар Ростовской области Ана- 
толий Трушин в ходе церемонии 
перезахоронения. Чтобы отдать 
дань памяти и чести легендарно- 
му генералу, на траурный митинг 
прибыли заместитель начальника 
Управления Минобороны РФ по 
ъувековечению памяти погибших 
при защите Отечества генерал- 
майор Валерий Кудинский, врио 
заместителя начальника Главного 
управления по работе с личным 
составом Вооружённых Сил РФ 
генерал-майор Сергей Полету- 
чий, представители военно-па- 
триотического отряда «Родина», 
представители  благотворитель- 
ного — военно-патриотического 


до сих пор кажется чудом. Я бла- 
годарна всем, кто помогал искать 
деда, чтобы отдать ему последний 
долг памяти», — отметила она. 

Из Ростова-на-Дону прах ге- 
нерал-лейтенанта Костенко во- 
енно-транспортным самолётом 
был доставлен в Москву для за- 
хоронения на Федеральном во- 
енном мемориальном кладбище. 

«Спустя 76 лет из небытия мы 
смогли вернуть доброе имя этого 
военачальника. Это очень знаме- 
нательно для многих, особенно 
для родственников. Они много 
лет искали его могилу и не мог- 


фонда «Застава святого Ильи Му- 
ромца», ветераны Великой От- 
ечественной войны, юнармейцы, 
родственники военачальника. 

«Мы сделаем всё, чтобы па- 
мять о  генерале-лейтенанте 
Костенко жила во многих по- 
колениях российских воинов», 
— заключил своё выступление на 
траурной церемонии Сергей По- 
летучий. 

О том, как были обнаружены 
останки генерала и его адъютан- 
та, как проводилась экспертиза, 
читайте на 11-й странице. 


Им решать в войсках 


масштабные задачи 


Он позволяет более качественно 
тотовить военных специалистов и 
научных работников», — отметил 
Валерий Герасимов. 

«Но на этом нельзя останавли- 
ваться, — продолжил он. — Перед 
Военной академией Генерального 
‘штаба стоят ответственные задачи 
по дальнейшему совершенствова- 
нию систем подготовки военных 
кадров высшей квалификации, 
дальнейшему развитию отече- 
ственной военной школы». 

По мнению военачальника, 
России нужны грамотные и во- 
левые офицеры, специалисты- 
профессионалы, способные вы- 
работать новые требования к 
личному составу, военным кадрам 
будущего, организации их обуче- 
ния, которые станут основой со- 
временных и мобильных, хорошо 
оснащённых российских Воору- 
жённых Сил. 

— Нам необходим дух иннова- 
ций в офицерском корпусе, — за- 
метил начальник Генерального 
штаба. — Это позволит ещё выше 
поднять престиж Вооружённых 
Сил, и выпускники академии 
должны выступить локомотивом 
такой работы. Перед вами стоят 
масштабные задачи, в решении 
которых руководство Министер- 
ства обороны рассчитывает на 
вас. 

185 лет Военная академия Ге- 
нерального штаба является глав- 
ным военным учебным заведени- 
ем России. Она, можно сказать, 


ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА 


Сердечные поздравления и напутствия. 


персонально готовит необходи- 
мых государству и Вооружённым 
Силам специалистов. В её сте- 
нах было подготовлено свыше 
23 тысяч офицеров, генералов и 
адмиралов русской, Советской и 
Российской армий, а также более 


представителям иностранных ар- 
мий вручены золотые медали, а 45 
— дипломы с отличием. 

— От всей души поздравляю 
командование, научно-педагоги- 
ческий состав, слушателей, завер- 
шивших обучение, с очередным 


За 185 лет в стенах ВАГШ было 
подготовлено свыше 23 тысяч офицеров, 
генералов и адмиралов русской, Советской 


и Российской армий 


двух с половиной тысяч предста- 
вителей армий иностранных госу- 
дарств. В 2018 году семи офицерам 
Вооружённых Сил России и двум 


выпуском! Желаю вам успехов в 
службе! Всего самого доброго! — 
подытожил напутствие генерал 
армии Валерий Герасимов. 


Губкинцев ждут страна и армия 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


32 лейтенанта — специалиста 
Службы горючего Вооружённых 
Сил, — успешно завершили обучение 
в учебном военном центре при Рос- 
сийском государственном универ- 
ситете нефти и газа (националь- 
ном исследовательском универси- 
тете) имени И.М. Губкина. 


Все выпускники УВЦ в пол- 
ном составе распределены в вой- 
ска для дальнейшей военной 
службы по контракту на первич- 
ных офицерских должностях. В 
настоящее время Учебный воен- 
ный центр при РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина осу- 
ществляет военную подготовку по 
двум специальностям, связанным 
с обеспечением ГСМ и эксплуата- 


цией технических средств Служ- 
бы горючего. На протяжении че- 
тырёх лет обучения студенты УВЦ 
изучали такие дисциплины, как 
военно-гуманитарная,  тактиче- 
ская, физическая, строевая и ог- 
невая подготовка, материальное и 
техническое обеспечение, трубо- 
проводный транспорт и складское 
дело, организация обеспечения и 
применение горюче-смазочных 
материалов, войсковое хозяйство, 
спецподготовка и др. 

На торжественном выпускном 
построении, проходившем в чет- 
верг в университете имени И.М. 
Губкина, представители Минобо- 
роны России, ветераны Службы 
горючего, ректорат и офицеры 
УВЦ вуза поздравили губкинцев 
с успешным завершением под- 
готовки, после чего состоялось 


вручение дипломов и нагрудных 
знаков. 

О том, что молодые офицеры- 
тубкинцы очень нужны армии и 
что они будут всегда востребова- 
ны, говорил начальник Управле- 
ния ракетного топлива и горючего 
Министерства обороны Россий- 
ской Федерации полковник Вла- 
димир Демиров. 

Праздничный день выпуска 
продолжился в концертном зале 
Дома культуры «Губкинец», где 
лейтенанты вместе с родными, 
друзьями и однокашниками по 
университету насладились 0б- 
ширной концертной программой. 

В июле выпускников УВЦ 
ждут во всех регионах России. Не- 
которые из них поедут служить на 
Камчатку и Сахалин, в Приморье, 
в города Сибири и Урала. 


Десантный корабль 


века в строю 


— Корабль абсолютно новый, 
бытовые условия как для экипажа, 
так и для десантников на нём зна- 
чительно лучше, чем на кораблях 
предыдущих проектов, — расска- 
зывает командир корабля капитан 
Зранга Виктор Васильев. 

Для личного состава предусмо- 
трено абсолютно всё: у каждого во- 
еннослужащего есть свой рундук, в 
каждом кубрике установлен штат- 
ный кондиционер, телевизор. Есть 
спортзал, в кормовой надстройке 
огромный медицинский блок: опе- 
рационная, амбулатория, изолятор. 

Боевые качества корабля так- 
же не в пример выше, чем у ко- 
раблей предыдущих проектов. 
«Иван Грен» может выполнять 
задачи как десантного профиля, 
так и в качестве корабля управле- 
ния силами десантной операции. 
На корабле установлены новые 
электронные системы управления 
и контроля, реализован так назы- 
ваемый безвахтовый метод: если 
раньше вахта неслась непосред- 
ственно у каждого механизма, то 
теперь у механизмов главных дви- 
гателей вахта — один человек, ко- 
торый находится на пульте управ- 
ления. Он наблюдает за работой 
механизмов и управляет ими дис- 
танционно, из удобного кресла. 

Корабль имеет самое большое 
водоизмещение из всех БДК, стоя- 
щих на вооружении ВМФ России, 
что позволяет брать на борт больше 
личного состава и техники десанта. 
Кроме того, «Иван Грен» — первый 
отечественный десантный корабль, 
имеющий свою авиагруппу в соста- 
ве вертолётов Ка-29. Корабль име- 
ет хорошую для БДК скорость, при 
этом весьма экономичен. В ходе 
тосиспытаний корабль отлично по- 
казал себя. Небольшие замечания 
были устранены ещё на этапе ис- 
пытаний. 

Палуба танкового трюма бле- 


«Иван Грен» у пирса. 


“ФОТО АВТОРА 


стит свежей краской, которую ещё 
не успели обкатать колёса броне- 
транспортёров и танковые гусени- 
цы. На главном командном пункте 
БДК сенсорные экраны и элек- 
тронные индикаторы соседствуют с 
традиционными для флота механи- 
ческими часами с недельным заво- 
дом, а пластик — с полированным 
деревом: флот живёт традициями. 
Отчасти ещё и потому, что тради- 
ции вусловиях корабля порой весь- 
ма практичны. 

Несмотря на наличие новей- 
ших спутниковых навигационных 
систем на основе ГЛОНАСС, в 
штурманской рубке «Ивана Грена» 
есть и простой магнитный компас, 
аопытный штурман при необходи- 
мости способен определиться и без 
электроники — по солнцу и звёз- 
дам. Мало ли что может случиться в 
‘бою или посреди океана, за многие 
тысячи миль от берега... 

— Кораблестроители «Янтаря» 
смогли в максимальной степени 
воплотить в нём все требования и 
пожелания ВМФ, которые были 
к нему предъявлены, — отмечает 
заместитель главкома ВМФ Рос- 
сии по вооружению вице-адмирал 


Виктор Бурсук. — Этот корабль 
— первый после долгих лет опыт 
строительства десантного корабля 
собственными силами. 

В отличие от других образцов 
вооружения и военной техники ко- 
рабли не имеют опытных образцов, 
‘на которых обкатывают техниче- 
ские решения, устраняют ошибки, 
строят новые и в конце концов по- 
‘лучают результат. Корабль строится 
сразу и навсегда. Поэтому быстрый 
ввод в строй «Ивана Грена» показы- 
вает, что завод успешно справился с 
поставленной задачей. 

— Получился быстроходный 
корабль, обеспечивающий реше- 
ние всех ставящихся перед ним 

— добавил замглавкома 
— Завод проявил большую 
настойчивость, мастерство, приоб- 
рёл необходимые навыки, поэто- 
му мы нисколько не сомневаемся, 
что следующий корабль — «Пётр 
Моргунов» — будет сдан гораздо 
быстрее, а в дальнейшем мы со- 
бираемся размещать на этом пред- 
приятии заказы на строительство 
БДК нового проекта. 


Калининград 
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ФАКТОР СИЛЫ Е1 


Боевые возможности армии повышаются увеличением 
интенсивности подготовки воиск и их переоснащением 


стс. № 


В свете этого активно совер- 
шенствуется транспортная инфра- 
структура для перевозки войск в 
Восточную Европу Упрощаются 
процедуры пересечения границ во- 
инскими контингентами. 

— С 2020 года НАТО планирует 
поддерживать в готовности к при- 
менению через 30 суток 30 батальо- 
нов, 30 авиационных эскадрилий и 
30 боевых кораблей, — продолжил 
‘Сергей Шойгу. — Возникает вопрос: 
для чего всё это делается и против 
кого? 

Министр заметил, что по линии 
соприкосновения государств — чле- 
нов НАТО с Россией, в том числе в 
Прибалтике, наша страна не нара- 
щивает состава войск. 

— Все мероприятия развития на- 
ших Вооружённых Сил проводятся 
на национальной территории путём 
совершенствования системы управ- 
ления и организационно-штатных 
структур в пределах существующей 
численности, — пояснил он. — Бо- 
свые возможности Российской 
армии повышаются за счёт увели- 
чения интенсивности подготовки 
войск и их переоснащения на новые 
‘образцы вооружения и военной тех- 
ники. 

После этого тенерал армии 
Сергей Шойгу перешёл к обсужде- 
нию результатов размещения госу- 
дарственного оборонного заказа и 
предложений по его уточнению. 

— По итогам прошлого года 
уровень оснащения частей посто- 
янной готовности современным во- 
оружением составил 59,5 процента, 
— сообщил министр обороны. — В 
текущем году этот показатель необ- 
ходимо довести до 62 процентов. 

Эти цифры свидетельствуют, что 
переоснащение армии и флота идёт 
в соответствии с Государственной 
программой вооружения на 2018— 
2027 годы. 

Так, на сегодняшний день в вой- 
‘ска уже поступило более 300 единиц, 


Осмотр тематической выставки. 


"ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО 


военной техники, около 400 отре- 
монтировано и свыше 1200 прошло 
сервисное обслуживание. Заклю- 
чено более 2800 государственных 
контрактов, что составляет почти 
93 процента от общего объёма го- 
сударственного оборонного заказа 
на этот год. «Этап размещения гос: 
оборонзаказа фактически завершён, 
что позволяет перейти к его уточне- 
нию», — подчеркнул Сергей Шойгу, 
добавив, что показатели ГОЗ важно 
корректировать с учётом техно- 
логического цикла изготовления 
изделий предприятиями промыш- 
ленности и их производственных 
возможностей. 

«Перед нами стоит задача обе- 
спечить эффективное расходование 
бюджетных средств, сэкономлен- 
ных по результатам конкурсных 


В СОПЕРНИЧЕСТВЕ 


Цвет морской авиации собран в Ейске 


Состязательность - один из действенных принципов повышения профессионального мастерства 


Юлия КОЗАК х 


19 июня в Ейске состоялось торже- 
ственное открытие Всеармейского 
конкурса по воздушной выучке эки- 
пажей морской авиации. Кто бу- 
дет удостоен звания морского аса, 
станет известно сегодня, 22 шюня, 
по итогам всех испытаний. О том, 
какая подготовка предшествовала 
конкурсу и каковы критерии оцен- 
ки выучки, рассказывает начальник 
авиации ВМФ Герой России генерал- 
майор Игорь КОЖИН. 


— Игорь Сергеевич, в положении 
конкурса «Морской ас» сказано, что 
это состязание по воздушной выучке 
лётных экипажей. Как уровень выуч- 
ки определяется? 

— Воздушная выучка — ком- 
плекс навыков лётного состава по 
ведению боевых действий. Можно 
сказать и по-другому: это уровень 
профессиональной подготовки 
лётчика. Достигается она глубо- 


Генерал-майор Игорь КОЖИН. 


ким изучением авиационной тех- 
ники вооружения, аэродинамики, 
тактики, вероятного противника, 
воспитанием высоких моральных 
и психологических качеств, отра- 
боткой прочных практических на- 


процедур. Эти средства будут н: 
правлены на решение приоритет- 
ных задач развития армии и флота», 
— заметил министр, дополнив, что 
ресурсы в первую очередь направят- 
ся на комплексное развитие Страте- 
гических ядерных сил, сил общего 
назначения и системы управления 
Вооружёнными Силами. 

По его мнению, принимаемые 
меры позволят своевременно за- 
вершить работы по созданию пер- 
спективных образцов вооружения и 
полностью погасить кредиторскую 
задолженность перед организация- 
ми ОПК. 

Второй в повестке заседания 
Коллегии Министерства обороны 
в Севастополе вопрос касался ис- 
пользования ведомством унифици- 
рованных отечественных аппарат- 


выков в технике пилотирования, 
навигации, боевом применении, 
овладением тактическими приёма- 
ми преодоления ПВО и поражения 
различных объектов в сложной об- 
становке. Всё это конкурсанты и 
обязаны продемонстрировать. 

— Кто участвует в соревновани- 
ях? 

— К участию в конкурсе при- 
влекается лётный состав от лётчика 
(командира экипажа) до команди- 
ра звена (отряда) включительно с 
квалификационным разрядом не 
ниже 3-го класса, показавший луч- 
шие результаты в боевой подготов- 
ке по итогам учебного года (перио- 
да обучения). Важно отметить, что, 
к участию в конкурсе допускаются 
летчики, не имеющие перерывов в 
тех видах (элементах видов) лётной 
подготовки, соревнования по кото- 
рым предусмотрены. 

— А как проходил предваритель- 
ный отбор участников? 

— Он проводился в воинских 


но-программных платформ. 

— В условиях санкционного дав- 
ления и жёсткой конкуренции на 
мировом рынке вооружений наши 
ведущие оборонные предприятия 
успешно реализуют программы им- 
портозамещения. За последние пять 
лет доля перспективных образцов 
вооружения итехники выросла в че- 
тыре раза, — заявил Сергей Шойгу, 
‘объяснив, что этого удалось достичь 
благодаря нестандартным решени- 
ям и внедрению прорывных техно- 
логий. «Сегодня победа куётся не 
только на поле боя, но и в научных 
лабораториях», — признал министр 
обороны, указав, что действенным 
инструментом в решении постав- 
ленной задачи должны стать проек- 
ты в формате «от идеи — до образца 
вооружения». 


частях на основании оценок по 
предметам лётной подготовки, 
полученных на контрольных за- 
нятиях, по среднеарифметическо- 
му баллу который определяется 
вплоть до десятых долей. При этом 


Реализовывать это планирует- 
ся на базе Военного технополиса 
«ЭРА», который откроется в сентя- 
бре этого года. Накануне заседания 
Коллегии глава ведомства побывал 
в Анапе, где завершается создание 
военного наукограда. 

— На его территории будет по- 
строен научно-лабораторный ком- 
плекс, где будуг функционировать 
более 800 единиц уникального ла- 
бораторно-экспериментального 
оборудования, а также центры про- 
сктирования, робототехники, экс- 
периментальные площадки. Для 
молодых учёных предусмотрено 
более тысячи квартир, — напомнил 
генерал армии Сергей Шойгу, сде- 
лавакцент натом, что втехнополисе 
планируется проводить комплекс- 
ные прикладные и поисковые ис- 
следования, а также перспективные 


себестоимость, — пояснил Сергей 
Шойгу, после чего перешёл к третье- 
му вопросу, вынесенному в повестку 
дня, — Плану деятельности Южного 
военного округа. 

Он сообщил, что с начала года 
на Юго-Западном стратегическом 
направлении страны НАТО прове- 
ла 13 крупномасштабных учений, в 
которых приняли участие свыше 40 
тысяч военнослужащих и 2000 еди- 
ниц военной техники. 

— Это вынуждает нас принимать 
симметричные меры для нейтрали- 
зации возникающих угроз и соче- 
тать мероприятия стратегического 
сдерживания с повышением боевых 
возможностей войск Южного воен- 
ного округа, — продолжил министр. 
— Апрельская комплексная провер- 
ка военного округа, включавшая 
более 1500 контрольных занятий, 


Межвидовая группировка в Крыму не оставит 
ни единого шанса тому, кто осмелится посягнуть 
на исконно русскую территорию 


разработки по восьми приоритет- 
ным направлениям — искусственно- 
му интеллекту, 1Т-системам, робо- 
тотехнике и другим. 

«Эти работы будуг выполнять 
в том числе и четыре сводные на- 
учные роты», — добавил министр, 
заострив внимание на том, что для 
дальнейшего стабильного развития 
оборонной отрасли разработан про- 
ект плана перехода вооружения и 
военной техники на отечественное 
программное обеспечение, что по- 
зволит выйти на качественно новый 
уровень информационной безопас- 
ности в Вооружённых Силах. 

— Также намечены мероприятия 
по созданию системы непрерывного 
совершенствования программного 
продукта. Это ускорит его производ- 
ство втри раза и вдва раза уменьшит 


полнительных средств оценки ре- 
зультатов боевого применения. 

— Кстати, какая техника задей- 
ствована в конкурсе? 

— В ходе состязаний на звание 
«Морской ас» будуг определены 


В конкурсе «Морской ас 


— 2018» принимают 


участие 20 лучших лётчиков морской авиации 


преимущество было у экипажей, 
которые получили более высокий 
балл по основным предметам лёт- 
ной подготовки. 

— Конкурс, конечно же, требовал 
чёткости организации... 

— Конечно. Ведь подготовку 
должны пройти и авиационная 
техника, и инженерно-техниче- 
ский состав, и район проведения 
конкурса — от аэродромов до ми- 
шенной обстановки, установки до- 


лучшие среди экипажей противо- 
лодочной авиации на самолётах 
Ил-38, Ту-142, вертолётах Ка-27 
(Ка-28), штурмовой авиации на 
самолётах Су-24м и вертолётах 
Ка-29т6, истребительной  авиа- 
ции на самолётах МиГ-29к, Су-33, 
МиГ-31, — учебно-тренировочно- 
го самолёта Л-39, а также среди 
экипажей специальной авиации 
на самолётах Ан-26 и вертолётах 
Ка-27ПС. При этом входе конкурса 


подтвердила высокий уровень опе- 
ративной и боевой подготовки. 
Около 70 процентов соединений и 
воинских частей получили оценку 
«хорошо». 

В завершение своей вступи- 
тельной речи Сергей Шойгу пред- 
ставил нового члена Коллегии: «В 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации заместите- 
лем министра обороны Российской 
Федерации назначен Криворучко 
Алексей Юрьевич». 

— Алексей Юрьевич будет отве- 
чать за организацию военно-техни- 
ческого обеспечения войск и реали- 
зацию Государственной программы 
вооружения в интересах Министер- 
ства обороны, — разъяснил сферу 
деятельности своего нового заме- 
стителя генерал армии Шойгу. 


пилоты противолодочной авиации 
впервые выполняют боевые задачи 
не только над Чёрным и Азовским 
морями, но и на Дальнем Востоке 
и Северном флоте. Им предстоит 
пролететь практически 10 тысяч 
километров. Это очень серьёзная 
работа для экипажей. Особенно по- 
тому, что мы их отправляем в безо- 
риентирную местность. Это значит, 
что они выполняют полёт практиче- 
ски без средств навигации, просчи- 
тывая путь самостоятельно. 

— А сколько всего участников 
борются за титул? И по каким крите- 
риям будут определять морского аса? 

— Всего в состязании участву 
ют 20 лучших лётчиков морской 
авиации и более 20 единиц авиа- 
ционной техники со всех флотов 
Российской Федерации. Всего же 
задействовано свыше 500 человек 
— это как лётный, так и инженер- 
но-технический состав, а также 
персонал аэродромных служб, обе- 
спечивающих полёты. 

— Помимо звания морского аса, 
победитель и призёры конкурса на- 
верняка тоже будут поошрены? 

— Несомненно. Стимулов для 
участия и победы в конкурсе в до- 
полнение к ценным подаркам до- 
статочно. Об этом участники знают. 


Славянское братство крепит полигон 


С первых дней международного учения десантников России, Белоруссии и Сербии задана высокая динамика 
взаимодействия тактической группировки 


Владимир СОСНИЦКИЙ * 


Как говорится, с корабая — на бал, 
именно в подобном формате при- 
ступили к подготовительному этапу 
учения его иностранные участники. 
`Правда, «кораблём» для белорусского 
усиленного парашютно-десантного 
батальона стал железнодорожный 
эшелон из Витебска, а для сербской 
‘роты специального назначения — во- 
еино-транспортный самолёт. 


А вот «бал» стал общим для всех 
— динамичные зачётные занятия по 
подготовке к активной фазе учения. 
Штаб коалиционной группировки 
и штабы батальонов осуществляют 
боевое планирование и докумен- 
тирование по единому стандарту, а 
подразделения сдают зачёты по так- 
тической, огневой, воздушно-де- 
сантной, медицинской подготовке, 
приёмам защиты от радиационного, 
химического и бактериологического 
заражения, правилам безопасности 
на полевых занятиях. 

Практически на следующий 
день после прибытия подразделе- 
ний на полигон Раевский на его 
учебных объектах уже кипела рабо- 
та — на местности шли тактические 
занятия, рекогносцировки, трени- 
ровки на воздушно-десантном ком- 


плексе. 

— Уже сама переброска пара- 
шютно-десантного батальона по 
железной дороге на столь дальнее 
расстояние с техникой и припаса- 
ми стала для нас ценным элементом 
боевой учёбы, — говорит командир 
белорусского отдельного парашют- 
но-десантного батальона гвардии 
подполковник Евгений Баранов- 
ский. — А условия горного поли- 
гона, хотя они и непривычны для 
нас, дают особую закалку и новые 
тактические навыки. Рота гвардии 
капитана Вадима Быха уже про- 
вела атаку с боевой стрельбой на 
горном стрельбище, а парашютно- 
десантная рота гвардии старшего 
лейтенанта Андрея Дайлидко — тре- 
нировку по форсированию водной 
преграды со стрельбой на плаву. На 
полигоне есть все условия для отра- 
ботки высокомобильных действий. 
Довольны наши десантники и раз- 
мещением в новом автономном 
полевом лагере серии АПЛ-500, 
расположенном непосредственно 
на полигоне Раевский. Все места 
занятий и тренировок находятся в 
шаговой доступности. Отлично ор- 
ганизован и досуг наших гвардейцев 
— они восхищаются содержатель- 
ными экскурсиями по местам воин- 
ской славы города-героя Новорос- 


сийска и его окрестностей. 

Высоко оценивает базу для про- 
ведения нынешнего учения «Сла- 
вянское братство» и начальник 
штаба специальной бригады воору- 
жённых сил Сербии полковник Си- 
ниша Сташевич: 

— Столь масштабный полигон 
позволяет ощутить многомерность 
современного боя с применени- 
ем артиллерии, авиации, средств 
электронной борьбы и разведки. 
Наши десантники из специальной 
роты майора Александра Ступара 
уже смогли почувствовать на себе 
серьёзные нагрузки во время отра- 
ботки засадных и разведывательных 
действий на горном ландшафте. Та- 
кие испытания дают им хороший 
боевой настрой. Наши люди с боль- 
шим желанием идут на занятия. Се- 
рьёзно они готовятся и к предстоя- 
щему десантированию с вертолётов 
по-штурмовому. 

В составе коалиционной груп- 
пировки сил под началом заме- 
стителя командира 7-Й десантно- 
штурмовой горной дивизии гвардии 
полковника Андрея Кондрашкина 
весьма основательна артиллерий- 
ская составляющая. В один из дней 
подготовительных занятий можно 
было увидеть в разных местах поли- 
тона тренировки гаубичной батареи, 


Эпизод учения. 


самоходного дивизиона модернизи- 
рованных «Нон» Кубанского каза- 
чьего десантно-штурмового полка, 
миномётчиков  десантно-штурмо“ 
вого батальона из Новороссийска, 
их коллег из белорусского контин- 
тента, российских и белорусских 
противотанковых подразделений. 
Помощник руководителя уче- 
ния по артиллерии представил 
«Красной звезде» новинку, посту- 
пившую недавно в распоряжение 
новороссийских  десантников-ар- 
тиллеристов — переносной радио- 


локационный комплекс разведки 
и контроля стрельбы «Аистёнок». 
Он пояснил, что эта система очень 
эффективна в тактическом звене и 
способна результативно выполнять 
задачи, связанные с обнаружением 
огневых средств противника и кор- 
ректировкой своего огня. В составе 
коалиционной тактической группи- 
ровки на учении «Славянское брат- 
ство» командиры подразделений 
получат возможность применения 
разведывательно-огневого контура, 
в котором будуг объединены сред- 


ства разведки и поражения. Одним 
из элементов такого контура стал и 
высокомобильный «Аистёнок». 
Помощник руководителя уче- 
ния по обозначенному противни- 
ку подполковник Игорь Спицын 
рассказал «Красной звезде», что в 
рамках зачётных занятий основа- 
тельно готовятся к активной фазе 
учебных боёв и «незаконные воо- 
ружённые формирования». Бойцы 
разведподразделений новороссий- 
ских десантников, принявшие на 
себя эту функцию, основательно 
осваивают коварную тактику бо- 
евиков — засадные действия, на- 
падения на колонны с грузами, 
минирование дорог, использова- 
НИЕ «джихад»-мобилей и квадро- 
коптеров. А мишенная обстанов- 
ка стрельбищ полигона Раевский 
позволяет создать динамическую 
модель действий «противника» и 
максимально приближает обс 
 новку к реалиям боя. 
5 Комментируя высокую дина- 
'Змику зачётных занятий на допуск 
к участию в учении «Славянское 
братство — 2018», руководитель уче- 
ния, заместитель командующего 
российских ВДВ по миротворче- 
ским операциям генерал-лейтенант 
Александр Вязников отметил, что 
интенсивность этого этапа подго- 
товки коалиционной тактической 
труппировки способствует быстро- 
му боевому слаживанию всех под 
разделений в соответствии с общей 
легендой совместного учения и кон- 
кретной полигонной обстановко, 


Полигон Раевский, 
Краснодарский край 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 


Почетным курсом первопроходцев 


Подводники Северного флота подтверждают готовность к решению самых сложных задач 


Пётр НОВИКОВ 


Важнейшим достижением послед- 
них месяцев на Северном флоте 
стала залповая стрельба четырьмя 
межконтинентальными баллисти- 
ческими ракетами морского бази- 
рования «Булава». Это произошло 
впервые в истории эксплуатации 
подводных лодок проекта «Борей». 
Успешный залп по боевому полю 
Кура па полуострове Камчатка 
выполнил 22 мая в Белом море эки- 
паж головного атомного подводио- 
го ракетного крейсера проекта 955 
«Юрий Долгорукий» под командова- 
нием капитана 1 ранга Владимира 
Ширина. 


КОМАНДИРСКАЯ УДАЧА 


Быть первым в каком-либо 
важном деле, будь то спортивные 
состязания, научные открытия или 
изобретения, особенно непросто, 
но почётно. «Первый» — зачастую 
синоним лучшего. Чтобы им стать, 
нужна не только упорная работа 
(как в физической формуле — сила, 
приложенная на перемещение за- 
данной массы на определённое 
расстояние в нужном направле- 
нии), но и удача. А точнее — Божья 
помощь. Так говорят верующие, ав 
критические моменты жизни, как 
говаривали фронтовики, атеистов 
не бывает. 

Именно такой симбиоз упор- 
ства, труда и командирской удачи 
(Божьего промысла) позволил ка- 
питану 1 ранга Владимиру Шири- 
ну добрые полтора десятка лет воз- 
главлять первый экипаж головного 
атомного подводного ракетного 
крейсера стратегического назначе- 


Капитан 1 ранга Владимир ШИРИН. 


ния проекта 955 «Борей» по имени 
«Юрий Долгорукий». Владимир 
Ширин выполнил первый боевой 
поход подо льдами Арктики, пер- 
вую не испытательную, а практи- 
ческую стрельбу баллистической 
ракетой «Булава» из Баренцева 
моря по камчатскому полигону 
Кура и вот теперь первую залповую 
стрельбу. А ещё он дважды по ито- 
гам 2014 и 2015 годов завоевывал 
звание лучшего экипажа подво- 
дных сил Северного флота. 

С Владимиром Викторови- 
чем удалось встретиться накануне 
очень важного мероприятия бое- 
вой подготовки в масштабах всех 
Вооружённых Сил России — этой 
самой залповой стрельбы межкон- 
тинентальными баллистическими 
ракетами «Булава» со штатного 
носителя — подводного атомохода 
«Юрий Долгорукий». При этом в 


одном залие впервые предстояло 
выпустить четыре ракеты. 


ФЛОТСКАЯ СТЕЗЯ 

Как рассказал капитан 1 ран- 
га Владимир Ширин, в детстве 
он даже не задумывался о выборе 
профессии. Хотел быть военным, 
как отец, который окончил воен- 
но-морское училище, но на флот 
не попал из-за хрущёвских реформ 
и всю жизнь служил в ПВО. 

— Я родился и вырос в Баку, а 
там было два училища: военно-мор- 
ское и общевойсковое, — уточнил 
Владимир Викторович. — Конечно, 
романтика седого Каспия сыграла 
свою роль при выборе будущей про- 
фессии. Я поступил на штурман- 
ский факультет. Когда пошло осво- 
ение специальности, со всего курса 
в отдельный класс были собраны 
самые успевающие, главным обра- 
зом отличники для освоения новых 
навигационных комплексов под- 
водных лодок. Так я попал в подво- 
дники. Во время учебных стажиро- 
вок побывал на всех флотах, кроме 
Балтийского, а распределение полу- 
чил на Тихоокеанский. 

За первые четыре года офицер- 
ской службы Владимир Ширин 
дорос до помощника командира 
подводной лодки и отправился на 
|-месячные курсы повышения 
квалификации — высшие офицер- 
ские классы в Санкт-Петербурге. 
Пока «грыз гранит» науки, его 
подводный корабль с подачи аме- 
риканских «друзей» отправили на 
иголки. Время было такое. Экипаж 
сократили. Да и не только его. Со- 
кращений в середине лихих девя- 


ностых было немало. Место для 
перспективного  капитан-лейте- 
нанта нашлось на Северном флоте. 

Тогда капитан-лейтенант Ши- 
рин должность получил ответствен- 
ную — старшего помощника коман- 
дира подводного крейсера страте- 
гического назначения по боевому 
управлению. Потом стал «чистым» 
старпомом — первым заместителем 
командира крейсера проекта 667 
БДРМ, а в 2003 году возглавил эки- 
паж строящегося головного корабля 


Г 


Неотразимый удар из-под воды. 


командовать подводниками. Име- 
на членов первого экипажа выгра- 
вированы на бронзовой табличке, 
закреплённой на почётном месте в 
командирском отсеке подводного 
корабля. Первой в этом списке сто- 
‘ит фамилия Ширина. 


СЛОВО КОМАНДИРУ 


— Владимир Викторович, имея 
опыт службы на подводных лодках 
стратегического назначения двух 
совершенно разных проектов, може- 


нового, четвёртого поколения. 

Капитан 1 ранга Владимир Ши- 
рин стал именно тем капитаном- 
первопроходцем, который учил 
плавать и нырять на глубину новый 
подводный крейсер «Юрий Долго- 
рукий», сам учился им управлять и 


те ли вы их сравнить между собой? 
Какой лучше? 

— Сравнивать БДРМ и «Борей» 
достаточно сложно. Это не просто 
разные проекты подводных крей. 
серов, выполняющих одинако- 
вые задачи, это разные поколения 


кораблей. Как можно сравнить 
современный автомобиль и тот, 
что выпускался 40 лет назад? Для 
своего времени он был хорош, но 
в наши дни морально устарел. На- 
пример, ездит так же быстро, но 
более шумно, больше потребля- 
ет топлива, чаще ломается, хотя 
и проще ремонтируется. Таки с 
подводными лодками. Всегда есть 
какие-то плюсы и минусы. Конеч- 
но же у новых кораблей плюсов не- 
соизмеримо больше. Взять хотя бы 
торпедный боезапас: на «Борее» 
он сопоставим с многоцелевыми 
подводными лодками. Так что по- 
сле использования своего главного 
оружия — баллистических ракет 
наш крейсер способен действовать 
как торпедная подводная лодка, 
тем более что и шумность у него 
соответствующая — значительно 
меньше, чем у предшественников. 

— Если говорить о преемствен- 
ности семейных поколений, ваши 
дети не собираются продолжить во- 
енную династию? 

— Уже продолжают. Старший 
сын — Ярослав — в этом году окан- 
чивает Балтийский военно-мор- 
ской институт имени Ушакова в 
Калининграде, средний — Илья 
— оканчивает в Санкт-Петербурге 
первый курс Военно-морского 
института, именуемого Морским 
корпусом имени Петра Великого. 
Надеюсь, что оба станут подводни- 
ками. Они самостоятельно сделали 
выбор в пользу военной службы. 
Считаю родительским долгом на- 
ставлять детей, но не заставлять. 
Должна быть своя, внутренняя мо- 
тивация. Тогда и жить, и служить 
будет легче. 

— Спасибо за беседу. От лица 
всех наших читателей желаем вам и 
экипажу удачи в боевой работе. 

— Спасибо! Мы не подведём. В 
своих подводниках я уверен. 


Северодвинск 
Фото автора 


Боевая проверка 49чагомо 


Специальное учение выявило уровень профессионализма слушателей и курсантов 
Военно-медицинской академии 


Олег ПОЧИНЮК х 


На фоне сложной тактической обстановки тактико-специального уче- 
ния «Очаг-2018> офицеры и курсанты Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова (ВМедА) отрабатывали приёмы оказания медицин- 
ской помощи пострадавшим на поле боя. При этом были задействованы 
свыше тысячи военнослужащих, более полусотни единиц боевой и спе- 


циальной медтехники. 


Главными действующими ли- 
цами стали не только курсанты, но 
и мотострелки взвода гвардии лей- 
тенанта Виктора Сычёва, прибыв- 
шие из одного из соединений ЗВО. 
При поддержке артиллерии они 
вступили в учебный бой: гремели 
взрывы, раздавались пулемётные 
и автоматные очереди, слышался 
мощный гул боевой техники. 

Но не эта «громкая» фаза 
оказалась кульминацией ТСУ 
«Очаг-2018». После отражения ата- 
ки условного противника к работе 
на поле боя приступили военные 
медики. В частности, курсанты в 
обстановке, приближенной к бо- 
свой, овладевали практическими 
навыками в розыске, сборе и эва- 
куации раненых с поля боя, извле- 
чении их из труднодоступных мест 
и боевой техники, при оказании 


первой помощи, погрузке и вы- 
грузке на санитарные транспорт- 
ные средства. 


инженерные сооружения и есте- 
ственный рельеф местности. 

На последующих этапах были 
отработаны действия по оказанию 
раненым доврачебной медицин- 
ской помощи в медицинском взво- 
де батальона и эвакуация тяжело- 
раненых вертолётом в ближайший 
военный госпиталь. Современная 
военно-медицинская — доктрина 
преследует прежде всего цель бы- 


биоматериале в полевом госпитале 
отдельного медицинского батальо- 
на. «Только что отрабатывали выде- 
‘ление бедренной артерии, через ко- 
торую будет заводиться баллон для 
остановки кровотечения в брюшной 
полости», — рассказал слушатель ор- 
динатуры старший лейтенант меди- 
цинской службы Алиш Джабраилов. 

Перед каждой категорией 
участников учения, от перво- 


Курсанты в обстановке, приближенной к боевой, получили практические 
навыки в розыске, сборе и эвакуации раненых с поля боя, извлечении 


их из боевой техники 


Эвакуация с поля боя до меди- 
цинского поста — задача сложная 
и в чисто физическом отношении: 
стрелку-санитару нужно перенс- 
сти на несколько сотен метров ра- 
неного, вес которого в полном бо- 
евом снаряжении составляет 110— 
120 кг. Плюс сам медик полностью 
экипирован. И всё это под огнём 
противника, где, чтобы остаться в 
живых, нужно умело использовать 


строй эвакуации раненого с поля 
боя и доставки его на этап врачеб- 
‘ной помощи, а в последующем — на 
этап специализированной помощи. 

Сегодня в полевых условиях ме- 
дики в состоянии выполнить мно- 
гое: от забора крови до применения 
эндоскопии и других современных 
методов оперативного вмешатель- 
ства. Поэтому непосредственно на 
месте проводились операции на 


курсников до слушателей, сто- 
яли отдельные задачи. Так, если 
имеющие опыт службы в войсках 
офицеры совершенствовали на- 
выки при организации меропри- 
ятий специализированной мед- 
помощи и получали практику в 
управлении подчинёнными сила- 
ми и средствами в бою, то перво- 
курсники действовали в роли 
рядового и сержантского соста- 


ва медицинских подразделений. 


В исследовательской части 
учения была дана оценка приме- 
нению новых видов техники и ле- 
чебно-диагностического оборудо- 
вания отечественного производ- 
ства для оказания медицинской 
помощи. В рамках учения, в част- 
ности, при- 
менялся 


Когда счёт идёт на секунды. 


экспериментальный образец авто- 
мобиля ГАЗ-39371 «Водник», пред- 
назначенного для эвакуации ране- 
ных в полевых условиях. 

— Конечно, было очень инте- 
ресно и вто же время ответственно 
участвовать в таком учении, — по- 
делился впечатлениями пятикурс- 
ник Арсений Захаренков. — Осо- 
бенно остро понимаешь, что все 
полученные в академии знания 
обязательно пригодятся в по- 
следующей службе. Одно дело 
— занятия в аудиториях и со- 
всем другое — на поле боя, в 
расположении медицинского 
взвода. 

Руководивший ТСУ заме- 
ститель начальника ВМедА по 
учебной и научной работе гене- 
рал-майор медицинской службы 


Богдан Котив, 
подводя — итоги, 
отметил умелые 
действия  участ- 
ников учения. 
Проверку  «Оча- 
том» слушатели и 
курсанты, по его 
словам, прошли 
достойно. Этот 


этап стал для них 
важнейшим экза- 
меном, а впере- 
ди новые, но их 
предстоит сдавать 
уже в войсках. 
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Красное Село 


ЧМорозсвадал противнику жару 


Малый ракетный корабль не оставляет противнику шансов ни в море, ни на берегу 


Юрий РОССОЛОВ х 


`По итогам зимнего периода обуче- 
ния в Камчатской бригаде кораблей 
охраны водного района Войск и Сил 
на Северо-Востоке первое место 
‘уверенио занял малый ракетный ко- 
`рабль «Мороз». Пальму первенства 
экипаж под командованием капи- 
тана 3 ранга Александра Орла удер- 
живает в соединении уже на протя- 
жении более чем трёх лет и, судя по 
всему, ие собирается сдавать заво- 
бванных позиций. 


Рецепт успеха, по мнению ка- 
питана 3 ранга Александра Орла, 
очень прост: качественно подо- 
бранный экипаж, соответствующая 
мотивация личного состава, регу- 
лярные тренировки — и результат 
не заставит себя ждать. На словах 
как-то всё легко получается, а на 
деле сойдёт семь потов, прежде чем 
прозвучат победные фанфары. 

— Каждый член экипажа на 
своём месте должен выкладывать- 
ся на сто процентов, — рассуждает 
офицер, — постоянно совершен- 
ствовать навыки и при этом быть 
твёрдо убеждённым в необходи- 
мости и важности своего труда для 
общего дела. И успех непременно 
приходит. Более того, он понужда- 
ст экипаж штурмовать всё новые 
высоты, ведь в выучке предела нет. 

Начнём с того, что два года 
назад корабельно-боевой расчёт 
(КБР) МРК «Мороз» стал вторым 
на межфлотском конкурсе «Кубок 
моря — 2016». В этом году кам- 


чатская команда завоевала первое 
место на флотском этапе конкурса 
«Кубок моря — 2018» (на Тихооке- 
анском флоте) и полна решимости 
штурмовать высшую ступень пьс- 
дестала в финальной части состя- 
зания на уровне ВМФ РФ. 

По мнению капитана 3 ранга 
Александра Орла, залогом успеха 
стали высокий профессиональ- 
ный уровень его подчинённых, а 
также серьёзная теоретическая и 
практическая подготовка, которую 
камчатцы прошли в стенах 907-го 
Объединённого учебного центра 
ВМФ (Санкт-Петербург). 

К слову, во время обучения, 
несомненно, обогатившего кам- 
чатских военных моряков в плане 
ведения боевых действий в со- 
временных условиях, стратегии и 
тактики, корабельно-боевой рас- 
чёт МРК «Мороз» в условных ду- 
эльных поединках неоднократно 
брал верх над коллегами из других 
флотов, в том числе и над расчёта- 
ми кораблей 1 ранга. 

‘Суть работы корабельно-бо- 
евого расчёта (КБР) заключается 
в выработке единого решения и 
условно практической его реали- 
зации — уничтожении противни- 
ка на основе заданных сведений о 
нём. Каждый член КБР на уровне 
своего заведования предлагает 
свой вариант решения полученной 
задачи. Происходит своего рода 
мозговой штурм — идёт работа на 
картах, анализируются сильные и 
слабые стороны противника, гид- 


рометеорологическая обстановка 
и другие данные, после чего колле- 
гиально вырабатывается решение. 
Чтобы корабельно-боевые расчёты 
максимально погрузились в пред- 
лагаемые условия и реально пока- 
зали, на что способны, моделиру- 
ются различные ситуации — от вы- 
хода из строя материальной части 
до массированного огневого воз- 
действия со стороны противника. 


Александру Орлу удалось сколо- 
тить такую команду. Немудрено, 
ведь подбором кадров в экипаж он 
занимался лично, вплоть до млад- 
шего командирского звена. 

— Я должен быть уверен в каж- 
дом члене экипажа, знать, на что он 
способен, — рассуждает офицер. — 
Поэтому личный контакт в кадро- 
вом вопросе имеет, на мой взгляд, 
очень существенное значение. 


ФОТО АВТОРА 


и 


- = ——==—=-=—— 
Малый ракетный корабль «Мороз» успешно внедряет в практику 
сирийский боевой опыт. 


Выдержать такой прессинг и 
при этом выполнить главную зада- 
чу — уничтожить противника — объ- 
сктивно сможет только очень спло- 
чённая команда профессионалов, в 
которой все чувствуют друг друга, 
как братья близнецы, и действуют 
по вводным на уровне инстинктов. 

Очевидно, капитану 3 ранга 


Кадровая политика капитана 
Зранга Александра Орла ещё не да- 
вала сбоев. Вот и во время послед- 
него в зимнем периоде обучения 
ответственного и сложного испы- 
тания экипаж не подвёл, успешно 
выполнив поставленную задачу. 

Эт были артиллерийские 
стрельбы. Не совсем обычные, а 


если быть точным, то совсем не- 
обычные. Традиционно комендоры 
оттачивали мастерство далеко за 
линией мысов по различным надво- 
дным целям. В этот раз МРК «Мо- 
роз» выполнял стрельбы из универ- 
сальной корабельной артиллерий- 
‘ской установки АК-176 по объектам, 
расположенным на берегу: внедряли 
сирийский боевой опыт. Особен- 
ность этого упражнения заключа- 
лась в том, что стрелять нужно было 
на ходу (на скорости 15—18 узлов) по 
реальным целям, имитировавшим 
легко-бронированную технику. 

Казалось бы, в чём проблема, 
если успешно работали по надво- 
дным мишеням, то уничтожить на- 
земные тоже не составит особого 
труда. Как показал результат, для 
экипажа МРК «Мороз» действи- 
тельно не составило труда справить- 
ся с поставленной задачей. Однако 
между стрельбой в море и работой 
артиллерии по берегу есть большая 
разница в уровне сложности. 

— Да, это было непростое 
упражнение, — вспоминает капи- 
тан 3 ранга Александр Орёл. — Одно 
дело, когда стреляешь в море — глаз 
уже намётан, да и системы обнару- 
жения помогают. Другое — работать 
по целям на берегу. Корабельная 
локация не видит объекты, нахо- 
дящиеся на суше. Остаётся одно — 
визуальные средства обнаружения 
и контроля. В данной ситуации на 
первый план выходит мастерство 
комендоров, их способность рабо- 
тать с системой управления огнём 


МР-123 «Вымпел». Очень здорово 
нас выручили беспилотники, кото- 
рые по замыслу учения (и реально) 
корректировали наш огонь. 

К слову, подобная практика ра- 
боты с БЛА у камчатских военных 
моряков использовалась впервые. 
Вообще, взаимодействие с разно- 
родными силами на данном этапе 
очень актуально, и сирийский опыт 
это подтверждает. Не случайно 
корабли Камчатской бригады всё 
чаще выполняют задачи в тесном 
контакте с братьями по оружию — 
представителями других видов и 
родов войск. В частности, уже от- 
рабатывались различные варианты 
взаимодействия боевых единиц со- 
единения с береговыми войсками, 
авиационной составляющей Крас- 
нознамённого объединения. 

На выполнение  зачётного 
упражнения экипажу МРК «Мо- 
роз» фактически давалась одна по- 
пытка, хотя заходов было два. Пер- 
вым галсом корабль сдал морской 
допуск — отработал весь комплекс 
мероприятий зачётного упражне- 
ния без фактической стрельбы. 
Стреляли со второго захода. 

— У нас не было права на ошиб- 
ку, — рассказывает капитан 3 ранга 
Александр Орёл. — Выполнить за- 
дачу необходимо было с первой 
и единственной попытки. Ответ- 
ственность на всех членах экипажа 
легла очень большая. Но мы спра- 
вились с этим испытанием, причём 
успешно, реально поразив все цели. 

Для «Мороза» это был завер- 
шающий аккорд зимнего периода 
обучения, который прошёл на ма- 
жорной ноте и, несомненно, стал 
веским аргументом при распреде- 
лении мест на пьедестале по ито- 
гам учебного полугодия. 


Петропавловск-Камчатский 
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САМООТВЕРЖЕННО 


Склятвой Гиппократа 
ивоенной присягой в сердце 


Бойцы медицинского спецназа Восточного военного округа с честью выполнили свою миссию в Сирийской Арабской Республике 


Руслан ВОРОНОВ 


Вместе с каятвой российского врача они приносят и военную присягу. Пе- 
`ред ординатурой отправляются туда, где ответственность за пациен- 
та ложится только на них одних. Ни в стационарном медпункте, ни в 
палатке на полевом выходе специалистов-консульпантов рядом нет. 
Всё нужно знать и уметь самим. Только таких специалистов отбирают 
в медицинский отряд специального назначения (МОСН) 301-го военного 
клинического госпиталя Восточного военного округа. 


ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 


В принципе медицинский от- 
ряд специального назначения — 
формирование, предназначенное 
для выполнения множества за- 
дач. В их числе оказание первой 
врачебной, квалифицированной 
и элементов специализированной 
медпомощи, а также временная 
госпитализация, подготовка к 
эвакуации в лечебные учреждения 
для дальнейшего лечения и реаби- 
литации пострадавших и больных 
вблизи, как записано в норматив- 
ных документах, очагов массовых 
санитарных потерь. Притом в лю- 
бых условиях мирного и военного 
времени: в зонах ведения боевых 
действий, при ликвидации по- 
следствий стихийных бедствий, 
аварий или катастроф. Такая 
специфика диктует свои особен- 
ности и ритм работы, который 
даже для опытных военных меди- 
ков часто бывает непривычным. 

Поскольку визит корреспон- 
дента в расположение МОСН не 
был предусмотрен внутренним 
распорядком его жизни, общение 
с начальником госпитального от- 
деления отряда капитаном меди- 
цинской службы Алексеем Сенча- 
ловым и старшей медсестрой это- 
го отделения старшим сержантом 
Оксаной Ланг, которые, что назы- 
вается, плечом к плечу трудились 
в Сирии, проходило в процессе 
выполнения ими должностных 
обязанностей. То есть, можно ска- 
зать, в деловой атмосфере. 

Оказалось, что медицину в 
качестве будущей профессии 
мои собеседники выбрали ещё в 
школьные годы, и с того времени 
каждый своим путём настойчиво 
шёл к намеченной цели. 

Оксана Ланг поступила на ра- 
боту в 301-й окружной военный 
клинический госпиталь после 
окончания Биробиджанского ме- 
дицинского училища (с 2012 года 
— колледж) — того самого, где в 
своё время учились Надежда Ду- 
раченко и Галина Михайлова, по- 
гибшие 5 декабря 2016 года при 
обстреле боевиками мобильного 
госпиталя Минобороны РФ в си- 
рийском Алеппо. Собственно, 
туда же, в Алеппо, прилетят не- 
сколько дней спустя и бойцы от- 
ряда, в котором служит Оксана. 

А начинала она в хирургиче- 
ском отделении медсестрой-ане- 
стезистом. К тому времени этот 
один из старейших военных го- 
спиталей на Дальнем Востоке, 
прародителем которого был ос- 
нованный ещё в 1867 году лазарет 
Хабаровской постовой команды, 
уже представлял собой не просто 
многопрофильное  специализи- 
рованное  лечебно-профилакти- 
ческое учреждение. Здесь была 
создана добротная клиническая, 
методическая, учебная и научная 
база. Так что молодому специали- 
сту было где и у кого поучиться. И 
Оксана не теряла времени даром. 
Вскоре её перевели в отделение 
реанимации, потом — старшей 
медсестрой в терапевтическое от- 
деление. 

Решение поступить на воен- 
ную службу по контракту она при- 
няла в 2008 году. 

— Решение, честно говоря, 
далось мне легко, — рассказывает 
Оксана. — К тому времени я уже 
чётко понимала, с чем придётся 
столкнуться, надев погоны, и эти 
трудности меня не пугали. Хоте- 
лось не только испытать себя, нои 
приобрести новые знания, прак- 
тические навыки, расти в про- 
фессии. Всё это и пришло потом в 
процессе службы в медицинском 
отряде специального назначения. 

Её непосредственный  на- 
чальник капитан медицинской 
службы Алексей Сенчалов так- 
же со школьных лет шёл к сво- 
ей мечте. Поступив в Амурскую 
государственную — медицинскую 
академию, он после 4-го курса 
перевёлся в Томский военно-ме- 
дицинский институт, где позже и 
проходил интернатуру. 

— Учиться приходилось очень 
много, в том числе и заниматься 
самостоятельно, — рассказывает 
Алексей. — Ведь военные врачи 
изучают предметы, которым не 
учат гражданских медиков. На- 
пример, есть в программе воен- 
но-полевая хирургия, есть воен- 
но-морская хирургия. Это разные 
дисциплины, потому что характер 
травм разный. Военно-полевая 
хирургия имеет дело с огнестрель- 
ными ранениями, взрывными 
травмами, а военно-морская — с 


травмами минно-палубными, 
когда взрыв происходит внизу 
корабля. Кроме того, военные 
медики изучают физиологию во- 
енного труда, физиологию лётной 
медицины, подводного плавания, 
военную токсикологию и многое 
другое. 

По окончании института вы- 
пускников отправляли в войска, 
а уж потом, если заслужат, при- 
нимали в ординатуру. И Сенча- 
лов такую возможность заслужил 
профессиональной работой в 
должности начальника меди- 
цинского пункта в одном из со- 
единений Восточного военного 
округа. Потом были три года 
учёбы в ординатуре Военно-ме- 
дицинской академии им. С.М. 
Кирова в Санкт-Петербурге, по- 


тике получается так, что в отрыве 
от места постоянной дислокации 
медицинский спецназ работает от 
четырёх до пяти месяцев в году. 
Причём это могут быть как пла- 
новые командировки, связанные 
с повышенным уровнем заболе- 
васмости, для оказания практи- 
ческой и методической помощи 
в какой-то конкретной воинской 
части, так и внезапные выезды 
при чрезвычайных ситуациях. 
Основная задача отряда, где 
служат наши герои, — оказание 
медицинской помощи больным 
и пострадавшим в «горячих точ- 
ках», зонах боевых действий. Это- 
му обычно и посвящены учения 
и тактико-специальные занятия, 
которые проводятся здесь. При 
этом для создания обстановки, 
максимально приближенной к 
боевой, используются средства, 
имитирующие различные раны. 
Развернув полевой медицинский 
пункт с соответствующим обо- 
рудованием и системой жизне- 
обеспечения, бойцы отряда от- 
рабатывают задачи по оказанию 
квалифицированной и специали- 
зированной медицинской помо- 


(село в Хабаровском районе Ха- 
баровского края) они принимали 
участие в российско-китайском 
медицинском — тактико-специ- 


Навыки, приобретённые бойцами отряда во время учений, тренировок и 
повседневной работы, стали основой для их успешной деятельности 


в командировках в САР 


сле успешного завершения кото- 
рой его назначили начальником 
госпитального отделения меди- 


р 


щи условно пострадавшим, в роли 
которых выступают военнослужа- 
щие. Кроме того, в ходе активной 


Российские военные медики в действии. 


альном учении по ликвидации 
медико-санитарных последствий 
крупномасштабного землетря- 


цинского отряда специального 
назначения. 


ВСЕГДА В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ 


Как известно, медицинский 
спецназ работает по большей ча- 
сти в полевых условиях. А это 
значит, что его бойцы в букваль- 
ном смысле должны находиться 
в постоянной готовности выдви- 
нуться в любую 
точку зоны от- 
ветственности, 


части учения медики выполняют 
соответствующие нормативы, что 
позволяет довести их практиче- 
ские навыки до автоматизма. 
Естественно, на учениях, где 
отрабатываются вопросы, связан- 
ные с действиями медицинско- 
го спецназа при чрезвычайных 
ситуациях, также используется 
уже имеющийся опыт работы в 
подобных условиях. С учётом 
этого выбирается место проведе- 
ния учений. Например, на бере- 
гу Амура в районе села Вятского 
бойцы МОСН тренируются ока- 
зывать необходимую квалифици- 
рованную и специализированную 
медицинскую помощь населению 
во время сильных наводнений — 
примерно таких, какое произо- 


Для большинства сирийцев встреча с россиянами означала первую 


медпомощь за много лет. 


где требуется квалифицированная 
медицинская помощь. И не толь- 
ко на Дальнем Востоке. На прак- 


шло на Дальнем Востоке в конце 
лета 2013 года. 
А на аэродроме в Гаровке-2 


сения в приграничной зоне. По 
легенде учения, медики должны 
были оказать экстренную помощь 
большому количеству людей, по- 
лучивших травмы различной сте- 
пени тяжести. При этом согласно 
‘учебной задаче они действовали в 
условиях, когда в зоне ЧС отсут- 
ствуют связь, системы электро- и 
водоснабжения. Тем не менее во- 
ины в белых халатах справились 
со всеми трудностями. Были в 
максимально сжатые сроки раз- 
вёрнуты отделения приёма, со- 
ртировки и оказания первичной 
медико-санитарной помощи по- 
страдавшим, подготовки их к 
медицинской эвакуации и другие 
функциональные подразделения 
полевого многопрофильного го- 
спиталя. 

— В ходе таких учений перво- 
очередная задача — в кратчайшие 
сроки развернуть мобильный 

госпиталь на базе подвижных 
комплексов врачебной по- 
мощи ПКВП-01, — объясняет 
капитан медицинской служ- 
бы Сенчалов и с явным удо- 
вольствием добавляет: — На 
вооружение — медицинского 


было бесплатным 


отряда специального назначения 
Восточного военного округа ком- 
плекс пневмокаркасных модулей 
с новейшим оборудованием по- 
ступил ещё в декабре 2014 года. 
Фактически именно мы первыми 
в наших Вооружённых Силах об- 
катывали это оборудование. 

Для полноты картины стоит 
заметить, что подвижные меди- 
цинские модули комплекса могуг 


развёртываться прямо на технике 
или устанавливаться на грунт. Они 
оснащены системами освещения, 
отопления, принудительной вен- 
тиляции, кондиционирования воз- 
духа, горячего и холодного водо- 
снабжения, сбора использованной 
воды, снабжения медицинскими 
газами, аварийного электроснаб- 
жения. Гидравлические погру- 
зочно-разгрузочные устройства, 
современная аппаратура и меди- 
цинское оборудование позволяют 
оказывать квалифицированную и 
специализированную — медицин- 
скую помощь пострадавшим в лю- 
бых чрезвычайных ситуациях. 

Специалисты отряда обе- 
спечивают функционирование 
сортировочного, приёмного, хи- 
рургического отделений, а также 
отделения анестезиологии и ре- 
анимации. Они регулярно тре- 
нируются в оказании различных 
видов медпомощи условно по- 
страдавшим — военнослужащим, 
проведении временной госпита- 
лизации, подготовки к эвакуации 
в медучреждения для дальнейше- 
го лечения и реабилитации по- 
страдавших. 

— По оснащению мы можем 
дать фору многим стационарным 
медицинским учреждениям Ха- 
баровска, — поддерживает наш 


“ФОТО АВТОРА 


ским специалистам. Ведь для них 
это было единственное спасение: 
чтобы попасть на приём к рос- 
сиянам, не нужно было собирать 
справки, а само лечение было бес- 
платным. 

— Моими пациентами в основ- 
ном были сирийские беженцы и 
жители города, — вспоминает ка- 
питан медицинской службы Алек- 
сей Сенчалов. — Я по специально- 
сти терапевт и смотрел пациентов 
с терапевтической патологией. 
В основном это заболевания 
бронхолёгочной системы, желу- 
дочно-кишечного тракта. В мень- 
шей степени встречалась сердеч- 
но-сосудистая патология. Также 
приходили люди с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. 
Конечно, были и пациенты с ра- 
нениями, втом числе дети. Когда 
мы только прибыли, в городе ещё 
шли боевые действия, поэтому 
людей с ранениями было много. 

По рассказам Оксаны Ланг, 
таких мирных жителей в меди- 
цинский центр в Алеппо, где ра- 
ботали россияне, приходило от 70 
до 100 человек в день. Приём вели 
и дежурный врач, и врачи-специ- 
алисты: хирурги, терапевты, педи- 
атры, стоматологи. Медицинские 
сестры, выполняя назначения 
врачей, также трудились, как го- 
ворится, не покладая рук: пере- 
вязки, уколы, капельницы... Но 
всё равно в клинике каждый день 
были огромные очереди на приём. 

Учитывая такой поток пациен- 
тов, помощь мирному населению 
оказывали и выездные бригады. 
Чаще всего врачебно-сестринская 
команда выезжала в пригороды 
или лагеря беженцев. На месте 
разворачивался пневмокаркасный 
модуль, и в нём осуществлялся 
приём населения. За день бригада 
военных медиков принимала, об- 
следовала и обеспечивала медика- 
ментами до 200 человек. Это и по- 
страдавшие от рук террористов, и 
те, кто просто месяцами не мог по- 
пасть на приём к врачу, поскольку 
боевики использовали больницы и 
поликлиники под склады для бое- 
припасов. Нередко обратившихся 
за помощью людей приходилось 
буквально кормить — настоль- 
ко они были истощены. И самые 
страшные последствия войны от- 
крывались как раз на этих выездах. 


За день бригада военных медиков принимала, 
обследовала и обеспечивала медикаментами 


до 200 человек 


разговор Оксана Ланг. — Высоко- 
точная медицинская аппаратура 
позволяет оказывать не только 
квалифицированную, но и специ- 
ализированную медицинскую по- 
мощь. За сутки через наш полевой 
тоспиталь может пройти свыше 
200 пациентов. 


НЕЗРИМЫЕ ПОДВИГИ 


Собственно, навыки, приобре- 
тённые бойцами отряда во время 
учений, тренировок и повседнев- 
ной практики, и стали основой для 
‘их успешной работы в командиров- 
ках в Сирийскую Арабскую Респу- 
блику, где они обеспечивали меди- 
цинское сопровождение личного 
состава авиабазы Хмеймим, оказы- 
вали помощь мирному населению. 
В частности, одна из таких коман- 
дировок была связана с оказанием 
медицинской помощи населению 
города Алеппо. С декабря 2016 по 
апрель 2017 года специалисты от- 
ряда работали в стационарном ме- 
дицинском пункте, развёрнутом на 
базе поликлиники города, оказывая 
помощь российским военнослужа- 
щим и местным жителям. В состав 
медицинского отряда вошли более 
80 человек — это врачи, в том чис- 
ле узкой специализации, средний и 
младший медицинский персонал, а 
также специалисты вспомогатель- 
ных служб. 

Из-за боевых действий прак- 
тически все больницы в Алеппо 
прекратили свою работу. С 201 
года город подвергся серьёзным 


Чтобы попасть на приём к россиянам, не 
нужно было собирать справки, а само лечение 


разрушениям, имного мирных 
жителей покинули его. После ос- 
вобождения от боевиков в декабре 
2016-го в город постепенно стали 
возвращаться жители с сопутству- 
ющими болезнями и травмами. 
На протяжении нескольких лет 
они вообще жили без квалифици- 
рованной медицинской помощи и 
теперь с нескрываемыми тёплыми 
чувствами обращались к россий- 


— О том, что приходилось ви- 
деть, когда мы выезжали в окрест- 
ности города, страшно вспоми- 
нать, — рассказывает Оксана. — 
Дома разрушены, дети голые, б0- 
сые, голодные. Среди женщин и 
детей здоровых нет. Больше поло- 
вины страдают от инфекционных 
болезней... Вообще больно было 
смотреть, как мучаются люди по- 
сле многолетней войны... 

Работа осложнялась и тем, что 
в Сирии на тот момент практи- 
чески не осталось медицинской 
инфраструктуры — всё было раз- 
рушено террористами. Именно по 
этой причине нашими военными 
были переброшены туда как ме- 
дицинские машины, так и лекар- 
ства, необходимые для лечения 
пострадавших. Но главное при 
таком потоке пациентов — это, 
конечно, квалифицированные 
медицинские кадры. И здесь даль- 
невосточники работали в тесном 
контакте с сирийскими медика- 
ми, многие из которых в своё вре- 
мя обучались в Советском Союзе 
и знали русский язык. 

— В качестве переводчиков вы- 
ступали даже школьники, то есть 
дети, у которых один из родителей 
был русским. Они хорошо знали 
оба языка, — продолжает Оксана. 
— Дети после школы шли к нам и 
помогали с переводом, потому что 
переводчиков не хватало. 

В стационарный медицин- 
ский пункт, созданный на базе 
поликлиники города, регулярно 
приходили и местные студенты- 
медики. Они не только с огром- 
ным желанием перенимали опыт 
российских специалистов, но 
и начинали осваивать русский 
язык. И это вполне понятно: сво- 
ими действиями на территории 
Сирии наши военные медики не 
просто явили пример для подра- 
жания, для местных жителей они 
стали настоящими героями, ко- 
торые сделали всё возможное и 
невозможное, чтобы облегчить их 
участь в условиях войны. И мож- 
но с уверенностью сказать, что эта 
благородная миссия наших бой- 
цов в белых халатах обязательно 
сыграет свою роль в будущем. 


Хабаровск 
Фото Александра КОЛОТИЛО 
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КУРСАНТСКИИ КЛУБ 


С акцентом на практику и боевой опыт 


26 июня Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва отметит своё 75-летие 


В преддверии этой знаменательной 
даты па вопросы корреспондента 
«Красной звезды» ответил его на- 
чальник генерал-майор Александр 
ЦАПЛЮК. 


— Александр Иожефович, ваше 
учебное заведение можно считать 
уникальным в своём роде. Какой 
учебно-материальной базой распола- 
гает оно для качественной подготов- 
ки специалистов МТО? 

— Институт — ведущее военно- 
учебное заведение Вооружённых 
‘Сил Российской Федерации, осу- 
ществляющее подготовку высо- 
коквалифицированных — военных 
инженеров — специалистов по экс- 
плуатации и ремонту ракетно-ар- 
тиллерийского вооружения. 

В образовательном процессе 
главный акцент делаем на военной 
составляющей и практической сто- 
роне подготовки. На территории 
учебного полевого комплекса об- 
щей площадью 86,5 гектара создано 
45 учебных мест, предназначенных 
для полевых занятий и командно- 
штабных учений по тактическим, 
тактико-специальным и специ- 
альным учебным дисциплинам, 
формирования у курсантов военно- 
профессиональных умений и на- 
выков. Обустроены два войсковых 
стрельбища, позволяющих прово- 
дить стрельбы из стрелкового ору- 
жия и средств ближнего боя, метать 
ручные наступательные и оборони- 
тельные гранаты. 

Наша стационарная база вклю- 
чает 19 учебных корпусов, в ко- 
торых, в частности, размещаются 
оснащённые по последнему слову 


> \ 
у 


и 


Генерал-майор Александр ЦАПЛЮК. 


В составе филиала 1193 ПЭВМ, 
450 из которых объединены в еди- 
ную локальную вычислительную 
сеть, 320 мультимедиасредств со- 
провождения образовательного 
процесса, 10 комплектов техниче- 
ских средств обучения для классов, 
электронный читальный зал на 50 
посадочных мест с электронной 
библиотекой и фондом учебной ли- 
тературы на 1114 наименований. 

Филиал имеет доступ к меж- 
библиотечному  абонементу и 
электронной доставке документов 
из Пензенской областной библи- 
отеки имени М.Ю. Лермонтова и 
подключён к общегосударствен- 
ному хранилищу Президентской 
библиотеки через Интернет. В би- 
блиотеке филиала с фондом около 
176 тысяч изданий оборудованы 2 
читальных зала на 100 посадочных 


Вуз за время своего существования сделал 
56 выпусков, подготовил около 17 тысяч 


военных инженеров 


техники интернет-класс, 8 классов 
для курсового и дипломного про- 
ектирования, 29 компьютерных и 
25 лекционных классов, 26 лабо- 
раторий, 163 специализированных 
класса. 

На кафедрах филиала имеет- 
ся более 3400 единиц вооружения, 
военной техники, специализиро- 
ванных тренажёров, стрелкового. 
оружия и средств ближнего боя. 
Только за последние годы было по- 
лучено 1758 единиц современных 
и перспективных образцов ракет- 
но-артиллерийского вооружения, 
в числе которых 26 единиц воору- 
жения и военной техники, 104 еди- 
ницы стрелкового оружия и средств 
ближнего боя, 1576 единиц средств 
индивидуальной бронезащиты, 4 
единицы  учебно-тренировочных 
средств, 48 военных приборов. 

Для подготовки водителей кате- 
гории «С» в сентябре 2017 года по- 
ступило 3 модульных тренажёрных 
комплекса вождения «КамАЗ-5350». 


мест. Ежегодно в типографии фи- 
лиала издаётся более 6000 экзем- 
пляров учебной и учебно-методи- 
ческой литературы. 

— Как решается вопрос подготов- 
ки специалистов, которым предстоит 
работать с поступающим в войска 
новым вооружением и техникой? 

— В настоящее время на осно- 
ве Федеральных государственных 
образовательных стандартов выс- 
шего образования 3-го поколения 
совместно с Главным ракетно-ар- 
тиллерийским управлением Ми- 
нистерства обороны Российской 
Федерации разработаны и утверж- 
дены квалификационные требова- 
ния к военно-профессиональной 
подготовке выпускников, учебные 
планы, программы и другие учеб- 
но-методические документы. Для 
реализации учебных планов и про- 
грамм по каждой специальности 
в филиале создана учебно-мате- 
риальная база, которая позволяет 
проводить занятия с использова- 


нием новых технологий обучения 
курсантов. 

Кроме того, наши преподава- 
тели изучают современные образ- 
цы ракетно-артиллерийского во- 
оружения на заводе, где эта техника 
производится, анализируют её экс- 
плуатацию в войсках. Затем эти 
знания они передают курсантам. 

— [ле курсанты проходят войско- 
вые стажировки и практики? 

— Ремонтную практику прохо- 
дят на арсеналах и базах комплекс- 
ного хранения ракет, боеприпасов 
и вооружения, на заводах оборон- 
ного комплекса страны. А стажиру- 
ются уже на первичных должностях 
в частях и соединениях Вооружён- 
ных Сил Российской Федерации. 
По окончании стажировок они 


привозят с собой отзывы, анализи- 
руя которые мы вносим изменения 
в программы обучения. 

— Ге проходят службу ваши вы- 
‘пускники? 

— Филиал готовит специалистов 
по программам высшего образова- 


обходимо грамотно эксплуатиро- 
вать, обслуживать и поддерживать 
в исправном состоянии. 

— Каков научный потенциал 
вуза? 

— Более 70 процентов препо- 
давателей имеют учёную степень 
и звание. Столь высокий уровень 
квалификации научно-педагогиче- 
ских работников нам помогает под- 
держивать существующие в фили- 
але адъюнктура и докторантура по 
трём специальностям подготовки. 

В институте работают четыре 
научные школы. В целом образо- 
вательная деятельность филиала 
отвечает всем требованиям, предъ- 
являемым к нему как образователь- 
ному учреждению высшего образо- 
вания. Возлагаемые на вуз функции 
по подготовке специалистов ракет- 
но-технического и артиллерийско- 
технического обеспечения выпол- 
няются в полном объёме. 

— Учитывается ли при составле- 
нии учебных программ боевой опыт? 

- Конечно. Этому уделяется 


повышения качества образования? 

— Мы сотрудничаем с вузами 
материально-технического обеспе- 
чения, Михайловской артиллерий- 
ской академией, академией войско- 
вой противовозлушной обороны в 
Смоленске, с другими военными 
образовательными  организация- 
ми, — научно-производственными 
организациями, разработчиками и 
производителями военной техники 
и вооружения. Это позволяет нам 
принимать и передавать накоплен- 
ный опыт и новые технологии в 
подготовке специалистов. 

— Взаимодействуете ли с город- 
скими властями? 

— Институт в жизни города, го- 
род в жизни института играют нема- 
‘ловажную роль. Контакт налажен и 
длится не один десяток лет. Мы ак- 
тивно участвуем в парадах Победы 9 
Мая. Это и торжественные прохож- 
дения, и салютные группы, и высту- 
пления расчётов карабинеров. Нуа 
какой парад без военного оркестра? 
Ежегодно накануне Дня Победы 


В последние годы конкурс в институт составлял не менее трёх кандидатов на место. 


ния, среднего и дополнительного 
профессионального образования и 
осуществляет подготовку младших 
специалистов в интересах Сухо- 
путных войск, видов и родов войск 
Министерства обороны Россий- 
ской Федерации и других мини- 
стерств и ведомств, федеральных 
органов исполнительной власти 
(ФСБ, ФСО, МВД — дополнитель- 
ное образование по службе РАВ). 
Поэтому наши выпускники служат 
во всех родах и видах войск, ведь 
везде на вооружении стоят стрел- 
ковое оружие, артиллерийские и 
ракетные комплексы, которые не- 


большое внимание. В нашем кол- 
лективе служат и обучают курсан- 
тов участники различных локаль- 
ных вооружённых конфликтов. Все 
они передают накопленный опыт 
управления, эксплуатации, ремон- 
та техники и вооружения в боевых 
условиях. Особенно ценен опыт, 
приобретённый нашими военно- 
служащими в Сирии, где ведутся 
‘боевые действия с использованием 
современных образцов вооруже- 
ния. Всё это обобщается в методи- 
ках преподавания отдельных спе- 
циальных дисциплин. 

— Что ещё предпринимается для 


вокально-хореографический  кол- 
лектив института «Пензенские ору- 
жейники» радует своим творчеством 
ветеранов в городском концертном 
зале «Пенза». Этот коллектив счита- 
ем своего рода визитной карточкой 
института. Наших ребят в городе 
знают. 

В свою очередь в мероприя- 
тиях, проходящих на территории 
института, активно участвуют ху- 
дожественные коллективы области 
и города. В течение года у нас неод- 
нократно проводятся дни открытых 
дверей для призывной молодёжи. 
Мы показываем гостям, как живут 


и обучаются курсанты, солдаты. 
Такие встречи, безусловно, играют 
большую роль в военно-професси- 
ональной ориентации школьников. 

— Сколько выпусков уже позади 
и сколько офицеров подготовлено за. 
всю историю существования вуза? 

— За прошедшие годы филиал 
сделал 56 выпусков, подготовил 
около 17 тысяч военных инжене- 
ров. На офицерских курсах прош- 
ли переподготовку более 10 тысяч 
офицеров службы ракетно-артил- 
лерийского вооружения, арсеналов 
(баз) боеприпасов и вооружения. 

С 1959 года институт проводит 
обучение иностранных военных 
специалистов. За это время у нас 
прошли обучение около трёх тысяч 
военнослужащих из 32 стран мира. 

— Совсем скоро в институт при- 
‘будут абитуриенты. Какие специаль- 
ности традиционно пользуются у них 
наибольшей популярностью? Каким 
был конкурс в последние годы? 

— Все специальности заслужен- 
но привлекают внимание наших 
абитуриентов, но наиболее охот- 
но они выбирают специальность 
«Эксплуатация  ракетно-артилле- 
рийского вооружения». 

В последние годы конкурс в ин- 
ститут составлял не менее трёх кан- 
дидатов на место, и средний балл 
Единого государственного экзаме- 
на постоянно растёт. 

— Как готовитесь встретить день 
‘образования института? 

— Любое посещение вуза руко- 
водством Министерства обороны 
— неординарное событие, а участие 
в торжественных мероприятиях за- 
местителя министра обороны, на- 
чальника ГРАУ, ветеранов Воору- 
жённых Сил, руководства области 
и города, родственников курсан- 
тов накладывает на нас дополни- 
тельную ответственность. Хочется 
представить институт не только как 
структуру, занимающуюся подго- 
товкой кадров для нужд Министер- 
ства обороны, но и показать, что 
это ещё и современный, соответ- 
ствующий требованиям ХХ! века, 
с болышим потенциалом для раз- 
вития, мощный научный, учебный 
и методический центр. Мы озна- 
комим гостей с условиями работы, 
учёбы, жизни и быта наших со- 
трудников и курсантов. Хотим про- 
демонстрировать, как качественно 
за последние пять лет, и особенно 
за два последних года, изменился 
благоустроена территория, от- 
ремонтированы учебные корпуса, 
казармы. Ну и, конечно же, вос- 
пользовавшись случаем, выразим 
слова благодарности в адрес заме- 
стителя министра обороны РФ ге- 
‘нерала армии Дмитрия Булгакова, 
начальника ГРАУ Минобороны РФ 
генерал-лейтенанта Николая Пар- 
шина, начальника Военной акаде- 
мии МТО генерал-лейтенанта Ан- 
дрея Топорова, благодаря которым 
столь стремительно развивается и 
совершенствуется наш институт. 


Пензенцев математикой не запугать 


Среди подразделений Военной академии МТО по итогам государственной аттестации выпускников в 2017 году 
филиал прочно удерживает первенство 


В 2012 году после объединения в фи- 
лиале кафедр высшей математики, 
физики, технической механики, на- 
чертательной геометрии и черчения. 
была образована кафедра общепро- 
фессиональных дисциплин. 


Задачи кафедры состоят в мате- 
матической, естественно-научной 
и общеинженерной подготовке 
курсантов для последующего глу- 
‘бокого изучения вопросов профес- 
сиональной направленности. 

Руководит кафедрой уникаль- 
ный человек — доктор технических 
наук профессор Владимир Савиц- 
кий. По итогам научной деятель- 
ности он был удостоен премии 
губернатора Пензенской области 
«Учёный года Пензенской об- 
ласти — 2016». А в 2017-м Влади- 
мир Яковлевич стал победителем 
конкурса «Лучший преподаватель 
учебного года Академии матери- 
ально-технического обеспечения». 

Сила творческой личности, не- 
объятная эрудиция, человеческая 
порядочность, талант учёного, пе- 
дагога и организатора, помножен- 
ные на высочайшую работоспо- 
собность и обострённое чувство 
нового, позволили профессору Са- 
вицкому сплотить вокруг себя еди- 
номышленников и создать науч- 
ную школу, благодаря которой он 
подготовил одного доктора и шесть 
кандидатов технических наук. 

За последние три года со- 
трудники кафедры выполнили 
более двадцати научно-исследо- 
вательских работ, направленных 
на совершенствование образова- 
тельного процесса. Так, изданы 3 
монографии, учебник типограф- 
ского издания и 15 электронных 
учебников, 14 учебных пособий 
с грифом УМО, опубликовано 26 
докладов на международных на- 


учно-технических конференциях 
и симпозиумах, 75 научных статей 
в рецензируемых журналах, в том 
числе 5 — в иностранных (англо- 
язычных) изданиях, а также полу- 
чено 17 патентов на изобретения и 
полезные модели. 

Профессорско-преподаватель- 
ский состав кафедры общепрофес- 
сиональных дисциплин постоянно 
совершенствует подготовку офи- 
церских кадров, применяя компе- 
тентностный подход и внедряя в 
учебный процесс передовые мето- 
ды и средства обучения курсантов. 
К примеру, в настоящее время под 
руководством профессора Э.Н. 
‘Синяковой проводится педагоги- 
ческий эксперимент применитель- 
но к дисциплине «Детали машин», 
в рамках которого сформирована 
электронная библиотека учебной 
и справочной литературы. Разра- 
ботаны видеофрагменты, демон- 
стрирующие  последовательность 
построения компоновочной схемы 
и сборочного чертежа редуктора в 
программе «КОМПАС-30». 

По принципу «оттеоретических 
исследований до промышленного 
внедрения» строит свою научную 
деятельность профессор кафедры 
доктор технических наук В.А. Со- 
ловьёв. Доценты ТЮ. Новичкова 


Команда победителей олимпиады (слева направо) — 


курсант А.В. КАЛАЧ, серж 


курсанты Е.А. СЕМЕЛЁВ, В.М. БОГДАНОВИЧ. 


ант А.С. КОШЕТЕРОВ, 


Дьячков и доцент М.Н. Краснов 
стали новаторами в распространс- 
нии опыта построения в образо- 
вательном процессе информаци- 


дисциплинам «Теоретическая ме- 
ханика», «Инженерная графика» 
доценты Л.В. Токарева, Н.Я. Духа- 
нова успешно реализуют тестовые 


В 2018 году на ГУ Международной математической олимпиаде 
команда Пензенского филиала Военной академии МТО 


одержала победу 


и Е.В. Шипанова на занятиях по 
высшей математике при решении 
задач военно-профессиональ- 
ной направленности используют 
кейс-технологии. Профессор Ю.А. 


онной среды обучения. Активно 
внедряется в учебный процесс 
технология оценки достижения 
планируемых образовательных ре- 
зультатов. Во время экзаменов по 


формы контроля остаточных зна- 
ний курсантов на ПЭВМ. 

Высокий уровень педагогиче- 
ского мастерства преподавателей 
высшей математики кандидатов 


педагогических наук доцента ТЮ. 
Новичковой, доцента Е.В. Шипа- 
новой, Ю.С. Рузляевой, 3.П. Со- 
коловой и М.Н. Руденко позволил 
на протяжении последних пяти 
лет готовить команду курсантов, 
занимающую призовые места на 
олимпиадах по математике среди 
вузов Минобороны России и на 
международных олимпиадах. Так, 
в 2017 году на всеармейском эта- 
пе Международной олимпиады по 
математике среди курсантов выс- 
ших военных учебных заведений 
Министерства обороны России, 


студентов гражданских вузов РФ 
первое место в абсолютном ко- 
мандном первенстве и право пред- 
ставлять в 2018 году Министерство 
обороны России на ГУ Междуна- 
родной математической олимпиа- 
де завоевала команда Пензенского 
филиала Военной академии МТО. 
И курсанты ещё раз продемонстри- 
ровали блестящее знание матема- 
тики! В честной и упорной борьбе, 
где за победу, кроме россиян, сра- 
жались сильнейшие команды ещё 
шести стран, они заняли первое 
место и получили в награду Кубок 
министра обороны Российской 
Федерации. 

Такое качество подготовки кур- 
сантов говорит о высокой эффек- 
тивности обучения в вузе. И в этом 
немалая заслуга кафедры общепро- 
фессиональных дисциплин. 

Да и в целом уровень квали- 
фикации преподавателей Пен- 
зенского филиала обеспечивает 
подготовку в необходимых количе- 
ствах компетентных специалистов. 
Среди вузов Военной академии 
МТО по итогам государственной 
аттестации выпускников в 2017 
году филиал прочно удерживает 
первенство. Каждый четвёртый 
выпускник удостоен медали «За 
отличное окончание военного об- 
разовательного учреждения выс- 
шего образования Министерства 
обороны Российской Федерации» 
или диплома с отличием. 

Качество подготовки курсантов 
винституте неизменно повышается. 
Это подтверждается многочислен- 
ными отзывами командиров частей, 
отмечающих высокий профессио- 
нализм и интеллект выпускников 
пензенского вуза. Согласно стати- 
стике учебно-методического отдела 
99 процентов выпускников филиа- 
ла по социально-психологическим 
качествам имеют оценки «высокая» 
и «достаточная», по показателям 
военно-профессиональной подго- 
товленности 25 процентов оценены 
на «отлично», 70 процентов — на 
«хорошо» и только 5 процентов — на 
«удовлетворительно». 


Полосу подготовила Марина ЕЛИСЕЕВА * 
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Военная музыка на службе дипломатии 


Оркестры в парках и на Красной площади - всё это летняя Москва 


Беседовала 
Ирина ПАВЛЮТКИНА х 


О столичной программе «Военные 
оркестры в парках», об ХГ Меж- 
дународиом — военно-музыкальном 
фестивале «Спасская башняь, 0 
том, чем живёт сегодия Военно- 
оркестровая служба Вооружённых 
Сил Российской Федерации, рас- 
сказывает её начальник — глав- 
ный военный дирижёр полковник 
Тимофей МАЯКИН. 


— Тимофей Константинович, 
можно сказать, что весенне-лет- 
няя пора для военных музыкантов 
самая насыщенная по числу высту- 
плений. 19 мая в Москве начался и 
будет длиться до 18 августа сезон 
«Военные оркестры в парках». С 24 
августа по 2 сентября столицу будет 
радовать уже Х1 Международный 
военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». 

— На самом деле для наших во- 
енных оркестров весь год жаркий. 
Но для начала расскажу об упомя- 
нутых вами событиях. Это знако- 
вые культурные вехи не только для 
нашей страны. 

Открытие фестиваля «Спас- 
ская башня» предваряет зрелищ- 
ный и по-настоящему красивый 
проект, который стал яркой весен- 
не-летней приметой культурной 
и общественной жизни Москвы. 
Идею выступления военных ор- 
кестров в парках и скверах сто- 
лицы подсказали сами горожане, 
которые просили возобновить не- 
когда популярные выступления 
военных оркестров в городских 
парках и скверах в выходные дни. 
И дирекция Международного во- 
енно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня» при поддержке 
Министерства обороны Россий- 
ской Федерации и правительства 
Москвы в своё время начала и 
успешно продолжает работу по 
возрождению этой замечательной 
традиции. 

Первый раз программа «Во- 
енные оркестры в парках» была 
реализована дирекцией Фести- 
валя «Спасская башня» в 2016 
году на территории ВДНХ. Вы- 
ступления военных коллективов 
были настолько тепло встрече- 
ны зрителями, что было решено 
сделать программу ежегодной. В 
2017 году её расширили: увели- 
чилось количество концертов и 
городских площадок для них. В 
выступлениях участвуют лучшие 
военно-оркестровые  коллекти- 
вы нашей страны. Формирует и 
утверждает программу проекта 


непосредственно Военно-орке- 
стровая служба Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 


Надо отметить, что в этом году 
программу «Военные оркестры в 
парках» дополняют выступления 
танцевальных пар — участников 
проекта «Московское долголе- 
тие», которую реализует Депар- 
тамент культуры столицы. Ещё 
одной особенностью этого года 
стало участие вакции волонтёров 
московского Культурного центра 
«Парк Новослободский». Всего в 
2018 году в программе «Военные 
оркестры в парках» задействова- 
но тринадцать парков и скверов 
Москвы. 

Первый открытый концерт 
военных музыкантов прошёл 19 
мая в Александровском саду. В 
нём приняли участие военный 
образцовый оркестр почётного 
караула, военный оркестр 154-го 
отдельного комендантского Пре- 
ображенского полка и оркестр 
суворовцев Московского воен- 
но-музыкального училища име- 
ни генерал-лейтенанта Халилова. 
В этот же день наши музыканты 
выступили ещё на Боровицкой 
и Манежной площадях. 26 мая в 
парке Победы состоялся второй 
концерт сезона. Музыкальный 
праздник для жителей и гостей 
столицы развернулся на площади 
у Цветочных часов на Поклон- 
ной горе. Концерт начался с вы- 
ступления барабанщиков, затем 
программу продолжил Оркестр 
курсантов Военного института 
(военных дирижёров) Военного 
университета Минобороны Рос- 
сии под управлением главного 
начальника орке- 


дирижёра — 


Музыкальная смена. 


стра, профессора, заслуженного 
артиста Российской Федерации 
полковника Михаила Михайло- 
вича Трунова. 2 июня в рамках 
празднования Дня защиты детей 
состоялось два концерта. В Алек- 
сандровском саду у Итальянского 
грота выступил Президентский 
оркестр Службы коменданта 
Московского Кремля Федераль- 
ной службы охраны Российской 
Федерации. В Парке Музеон на 
Крымской набережной у «сухо- 
го» фонтана свою концертную 
программу представил Военный 
оркестр Военного университета 
Минобороны России. 9 июня в 
парке Сокольники он выступил 
вновь — уже на главной аллее пар- 
ка — эстраде «Ротонда». 16 июня в 
Московском городском саду «Эр- 
митаж» мастер-класс дал Цент- 
ральный военный оркестр Мин- 
обороны России. Вся программа 
выступлений, информация о кол- 
лективах, принимающих в них 
участие, размещена на официаль- 
ном сайте фестиваля «Спасская 
башня». 

Надо сказать, что на всех кон- 
цертах оркестры выступают с 
уникальным репертуаром. В нём 
гармонично сочетаются любимые 
многими мелодии прошлых лет, 
классические произведения и по- 
пулярные современные песни в 
оригинальной оркестровой аран- 
жировке. 

Закрытие сезона состоится 
18 августа в Александровском 
саду, где будут играть Централь- 
ный военный оркестр Мин- 


обороны России и Центральный 


Ритуал у стен древнего Кремля. 


статус крупнейшего международ- 
ного военно-музыкального про- 
скта в мире, по праву вошедшего 
втройку лидеров. Напомню, что в 
своё время фестивалю дали старт 
его вдохновители и организаторы 
— комендант Московского Крем- 
ля генерал-лейтенант Сергей 
Дмитриевич Хлебников и музы- 
кальный руководитель фестиваля 
генерал-лейтенант Валерий Ми- 
хайлович Халилов, который тог- 
да возглавлял Военно-оркестро- 
вую службу Минобороны России. 
Сергей Дмитриевич вместе с 
руководителем дирекции фе- 
стиваля Сергеем Смирновым и 
Военно-оркестровой службой 
ВС РФ успешно этот проект 
продолжают. 

В этом году, как всегда, на 
Красной площади можно будет 
снова увидеть яркое представле- 
ние. Пройдуг выступления луч- 
ших российских и зарубежных 
военно-оркестровых и творческих 
коллективов. Это будет фееричное 
театральное действо со световыми 
инсталляциями и грандиозными 
ежевечерними салютами. 

География стран — участниц 
фестиваля традиционно охваты- 
вает все части света. В этом году 
в Москву приедуг Имперский 
юношеский оркестр из города 
Брентвуд, что в Великобритании, 
Оркестр карабинеров принца 
Княжества Монако, уникальный 
оркестр на велосипедах «Крещен- 
до» из Нидерландов, оркестр Ко- 
ролевской гвардии Омана, Кор- 
пус «Старых гренадеров Женевы» 
из Швейцарии, военный оркестр 


тысяч человек. Грандиозная шоу- 
программа, которую уже много 


лет готовит Кремлёвская школа 
верховой езды, всегда очень яркая 
и самобытная, в неё входят вы- 


в воинских частях на местах. Это 
‘их служебная обязанность — ока- 
зывать методическую помощь и по- 
могать открывать таланты среди во- 
еннослужащих и членов их семей. 


я = 


Начальник Военно-оркестровой службы - главный военный дирижёр 


полковник Тимофей МАЯКИН. 


ступления не только российских, 
но и известных иностранных кол- 
лективов. 

Дальнейшее развитие получит 
и полюбившаяся всем программа 
«Спасская башня детям», включа- 
ющая ежегодный конкурс детских 
и молодёжных духовых оркестров, 
смотр детских почётных караулов 
из различных регионов России. А в 
тематических шатрах Детского го- 
родка будуг ежедневно проходить 
выставки, мастер-классы, конкур- 


концертный образцовый оркестр 
ВМФ России. 

А затем москвичей и гостей го- 
рода ждут десять вечеров уникаль- 
ного музыкального спектакля, ко- 
торый пройдёт на главной площа- 
ди страны у стен Кремля, в сердце 
российской столицы. 

— А вчём особенность нынешних 
представлений «Спасской башни»? 
Кто на этот раз примет в них уча- 
стие? И отразились ли санкции на 
составе коллективов из-за рубежа? 


Шри-Ланки, а также Междуна- 
родный кельтский оркестр волы- 
нок и барабанов. Ряд коллективов 
примет участие в представлениях 
«Спасской башни» впервые. 

В этом году также впервые по 
многочисленным просьбам зри- 
телей в рамках программы фести- 
валя состоится и дневное пред- 
ставление. Оно будет абсолютно 
идентично вечернему, за исклю- 
чением салюта и иной пиротех- 
нической составляющей. Кста- 


Военные оркестры, творческие подразделения 
нашей армии, находятся всегда в боевой 


готовности 


— Военную музыку можно 
считать одним из лучших дип- 
ломатов. Она границ не имеет. 
Это уникальный, совершенный 
инструмент межкультурного диа- 
лога. И у нас никогда не было 
проблем с международным пред- 
ставительством на этом самом 
молодом в мире пИНагу 1аНоо. 
С момента его появления он 
сразу стал одним из самых пре- 
стижных музыкальных форумов. 
И с каждым годом растёт и раз- 
вивается, становится более мас- 
штабным и многоплановым 
меропри- 

ятием, 

оправды- 

вая свой 


ти, для дневного представления 
организаторы готовят различные 
сюрпризы. 

Несомненно, весьма интерес- 
ным будет и конное шоу на спе- 
циальном манеже. Выступления 
здесь Кавалерийского почётного 
эскорта Президентского полка 
Службы коменданта Московско- 
го Кремля Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 
и представителей конно-спортив- 
ного клуба «Кремлёвская школа 
верховой езды» стали неотъемле- 
мой частью социально ориентиро- 
ванной культурной жизни фести- 
валя. Отмечу, что за 10 лет прошло 
более 200 представлений, которые 

посетили сотни 


сы, эстафеты и игры, посетить ко- 
торые совершенно свободно смо- 
тут все желающие. 

— В начале беседы вы заметили, 
что у военных музыкантов предель- 
но насыщен выступлениями весь 
год. Сколько оркестров в Военно- 
оркестровой службе выполняют со- 
ответствующие задачи? 


Здесь собраны таланты. 


И, по возможности, привлекать их 
к концертной деятельности своих 
оркестров. 

— Какова структура Военно-ор- 
кестровой службы? 

— В структуру Военно-орке- 
стровой службы входят: орган 
управления Военно-оркестровой 
службой, Центральный военный 
оркестр, Военный образцовый 
оркестр (почётного караула), Цен- 
тральный концертный образцовый 
оркестр Военно-морского флота 
имени Римского-Корсакова, воен- 
но-оркестровые службы военных 
округов, военные оркестры шта- 
бов военных округов и военные 
оркестры воинских частей. Конеч- 
но, она включает в себя и учебные 
заведения. Это Московское во- 
енно-музыкальное училище име- 
ни генерал-лейтенанта Халилова, 
которое выпускает специалистов 
со средним профессиональным 
образованием, и Военный инсти- 
тут военных дирижёров Военного 
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которых должны быть переложе- 
ния сочинений отечественных и 
зарубежных композиторов-клас- 
сиков, а также оригинальные со- 
чинения для духового оркестра. За- 
вершается проверка исполнением 
программы плац-концерта. Важно 
отметить, что в ходе проверки мы 
не только оцениваем уровень под- 
готовки оркестра. Наша задача 
— оказать методическую помощь 
военным дирижёрам, в том числе и 
в формировании музыкального ре- 
пертуара, проведении оркестровых 
занятий и индивидуальной подго- 
товки музыкантов. 

— А к каким ещё мероприятиям, 
кроме проверки работы оркестров на 
местах, имеет отношение Военно- 
оркестровая служба? 

— Конечно, это музыкальное 
обеспечение военных парадов к 
9 Мая — на Красной площади, в 
городах-героях, городах воинской 
славы. Во всех других городах, где 
проводятся парады. 

Если брать фестивальную де- 
ятельность, то недавно состоялся 
УП Международный военно-му- 
зыкальный фестиваль «Амурские 
волны» в Хабаровске. В нём уча- 
ствовали военные оркестры из 
России, Казахстана, Монголии 
и оркестр кельтских волынок и 
барабанов, представляющий Ев- 
росоюз. На днях в Тамбове за- 
вершился УП Международный 
фестиваль духовых оркестров 
имени Василия Агапкина и Ильи 
Шатрова. На нём выступили 
шесть оркестров из разных горо- 
дов страны, включая Централь- 
ный военный оркестр Минобо- 
роны России, военные духовые 
оркестры войсковых частей 54607 
и 31969, дислоцированных в Там- 
бове. С ними вместе работали и 
тамбовские музыканты — Губер- 
наторский духовой оркестр Там- 
бовской области и Духовой ор- 
кестр имени Агапкина. В рамках 
фестиваля был открыт памятник 
военному дирижёру генерал-лей- 
тенанту Валерию Михайловичу 
Халилову. Памятник выполнен 
в полный рост и установлен на 


К нынешнему дню к Военно-оркестровой 
службе Вооружённых Сил РФ относятся более 
двухсот оркестров общей численностью около 


четырёх тысяч человек 


университета, который готовит 
специалистов с высшим образова- 
нием. 

— Если коротко, как выстраива- 
ется ваша работа? 

— Во-первых, проводится еже- 
годная проверка оркестровых 
служб на местах. Для этого соз- 
даётся специальная комиссия во 
главе с начальником Военно-ор- 
кестровой службы. Но, кроме это- 
го, для профессионального роста 
имеются и смотры-конкурсы во- 
енных оркестров во вссармейском 
масштабе. Они проходят раз в пять 
лет в два тура. В этом году первый, 
отборочный, стартовал в феврале 
в Москве и завершился 12 марта 
на Северном флоте. За это время 
своё мастерство продемонстриро- 


— К нынешнему дню у нас бо- 
‘лее двухсот оркестров общей чис- 
ленностью около четырёх тысяч 
человек. Да, работы много, ведь, 
как обычно, военные музыканты 
востребованы на всех значимых го- 
сударственных мероприятиях. И не 
только. И в нашей стране, и за ру- 
бежом проходит немало масштаб- 
ных фестивалей военных орке- 
стров. Участвуя в них, мы не только 
укрепляем престиж отечественной 
военной музыкальной культуры, 
но и получаем замечательную воз- 
можность для совершенствования 
профессиональной формы, ведь в 
каждом оркестре есть своя музы- 
кальная особинка, некая нарабо- 
танная именно им манера высту- 
пления. Музыка — это постоянный 
труд, поиск той индивидуальности 
исполнения, которая отличает 
один коллектив от другого. И не 
надо забывать: наша деятельность 
тесно связана с жизнью войск. Во- 
енные дирижёры работают и с ху- 
дожественной самодеятельностью 


вали военные музыканты Запад- 
ного, Восточного, Центрального и 
Южного округов. Второй, заклю- 
чительный тур, в котором примут 
участие лучшие из лучших 12 ор- 
кестров, пройдёт на Красной пло- 
щади с 27 по 31 августа 2019 года 
в дни, когда будет проводиться 
ХИ Международный военно-му- 
зыкальный фестиваль «Спасская 
башня». 

— А что должны показать орке- 
стры во время ежегодной проверки? 

— К приезду комиссии долж- 
ны быть подготовлены не менее 
двух новых концертных программ, 
каждая продолжительностью до 
часа, и плац-концерт. Каждый ор- 
кестр обязан исполнить Государ- 
ственный гимн Российской Феде- 
рации и следующие произведения: 
«Славься» Глинки, «Развод карау- 
лов» Павлова, «Красная заря» Чер- 
нецкого, два строевых марша и два 
«Встречныхмарша». Кроме этого, 
прослушиваются — произведения 
концертного репертуара, в числе 


гранитном постаменте, украшен- 
ном фанфарами. Его разместили 
в центре города неподалёку от 
монумента военным музыкантам 
Василию Агапкину и Илье Ша- 
трову. Автор всех композиций 
— московский скульптор Алек- 
сандр Миронов. 

Центральный военный ор- 
кестр выступит с 28 июня по 
5 июля ив Армении. В сентябре 
прошлого года наши военные му- 
зыканты уже участвовали в пер- 
вом ежегодном межгосударствен- 
ном фестивале Россия — Армения 
«Главное — Отчизне служить». 
Его проводит Международный 
фонд памяти Арно Бабаджаняна 
при поддержке министерств обо- 
роны России и Армении. После 
этого наш военный оркестр ждёт 
на своём фестивале город перво- 
то салюта, город воинской славы 
Белгород. 

Не за горами и музыкаль- 
ное обеспечение главного во- 
енно-морского парада в Санкт- 
Петербурге в ознаменование Дня 
ВМФ. 

С 30 июля по 5 августа Цент- 
ральный военный оркестр высту- 
пит на Международном военно- 
музыкальном фестивале в фин- 
ском Хамине. 

О «Спасской башне» речь уже 
шла. А в период с 22 сентября по 
1 октября оркестр суворовцев Мо- 
сковского  военно-музыкального 
училища имени генерал-лейте- 
нанта Халилова будет находить- 
ся в служебной командировке в 
Швейцарии в рамках междуна- 
родного военного сотрудничества 
Российской Федерации и Швей- 
царской Конфедерации. Воспи- 
танники училища уже более 25 лет 
принимают участие в ежегодных 
мероприятиях, посвящённых го- 
довщине перехода Русской армии 
под руководством фельдмаршала 
Суворова через Альпы. 

— В давней бардовской песне 
Владимира Васильева есть такие 
‘слова: «Уходит мой оркестр, но зву- 
ки догоняя, за музыкою вслед маль- 
чишки побегут». Как вы считаете, 
актуальны ли они сегодня? 

— Пусть за меня скажут такие 
факты. С момента проведения 
военно-музыкальных  фестива- 
лей, например в Хабаровске и 
Тамбове, число подростков, ко- 
торые учатся в музыкальных шко- 
лах этих городов, увеличилось 
в разы. И для тех же суворовцев 
Московского военно-музыкаль- 
ного училища имени генерал- 
лейтенанта Халилова, я уверен, 
военная музыка стала судьбой и 
любовью навсегда. Они верные 
её продолжатели и хранители. И 
конкурс среди поступающих в 
училище очень серьёзный. 
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эрРАсдля железнодорожной Иван Хурсатосиспытания 


навигации 


Учёный технополиса «ЭРА» разработал систему технического 


зрения для поездов 


Выполненная в интересах Минобороны инициативная разработка совре- 
менной навигационной системы для автопилотирования подвижных на- 
земных объектов может найти применение в гражданском секторе нашей 
страны — при перевозках железнодорожным и автомобильным транспор- 
том. 06 основах новинки рассказал начальник отдела прогнозных и поис- 
ковых исследований Военного инновационного технополиса «ЭРА» доктор 
технических наук, доцент Ринат САДЕКОВ. 


На сегодняшний день в мире 
многие научно-исследовательские 
и конструкторские организации 
занимаются разработкой систем 
автопилотирования — подвижных 
наземных объектов. Особое место 
среди них занимает сегмент раз- 
работок для железнодорожного 
транспорта. 

Начнём с того, что сложилось 
ошибочно мнение о том, будто 
автопилотирование поезда по же- 
лезнодорожным путям намного 
проще автопилотирования авто- 
мобиля по шоссе. В реальности всё 
обстоит с точностью до наоборот. 

На первый взгляд решение за- 
дачи по определению местополо- 
жения железнодорожного состава 
не представляет какой либо слож- 
ности, и уж тем более с примене- 
нием спутниковых навигационных 
систем (СНС). Однако любой авто- 
мобилист, пользовавшийся нави- 
гаторами, расскажет не одну исто- 
рию о том, как система заводила 
его в неведомые дебри или толкала 
на нарушение Правил дорожного 
движения. На автомобиле, если 
пропустил нужный поворот, мож- 
но проехать дальше, развернуться и 
следовать к требуемому перекрёст- 
ку Будет потеряно только время. 
На железной же дороге, когда со- 
став свернул не туда, куда надо, это. 
грозит транспортным кризисом в 
перевозочном процессе от линей: 
ного подраз- 


деления до отделения железной 
дороги в целом. 

Поэтому навигационное обе- 
спечение считается ключевой тел 
нологией врешении задачи автома- 
тического управления подвижным 
объектом. Несмотря на большое 
количество исследований, требуе- 
мую точность определения коор- 
динат — по современным меркам 


включая железнодорожный и дру- 
той наземный транспорт, исполь- 
зовать разработанную ими систему 
технического зрения. Она пред- 
ставляет собой аппаратно-про- 
граммный комплекс, с помощью 
которого во время движения поез- 
да координаты уточняются путём 
измерения дальности до ближай- 
шего стрелочного перевода, нахо- 
дящегося в визуальной видимости 
на линии следования. В данном 
случае стрелочный перевод служит 
ориентиром, имеющим заведомо 
точные навигационные коорди- 
наты. Его же визуализация проис- 
ходит через видеокамеру, располо- 
женную в кабине машиниста. 


Поезда будут прибывать на станцию назначения 
с точностью до секунды и сантиметра 


это около 10 см, — пока можно по- 
лучить только благодаря дорогим 
технологиям. Стоимость оборудо- 
вания, используемого для решения 
этой задачи, соизмерима со стои- 
мостью элитного автомобиля. И 
оно позволяет лишь использовать 
дифференциальный режим СНС, 
а в обычном режиме работы спут- 
никовая навигация не может обе- 
спечить определение координат с 
требуемой точностью. 
(Специалисты Военного инно- 
вационного технополиса «ЭРА» и 
Межрегионального общественно- 
го учреждения «Институг инже- 
нерной физики» предложили при 
решении задачи по высокоточной 
навигации транспортных систем, 


‘Скоро поезда будут определять своё местонахождение автоматически. 


Новая технология позволяет 
определять координаты наземных 
транспортных комплексов с высо- 
кой точностью без использования 
спутниковых технологий. Поэтому 
предложенное решение более при- 
влекательно в финансовом плане 
по сравнению с СИС, а также бо- 
лее устойчиво к внешним помехам. 
Оно гарантированно обеспечива- 
ет необходимую точность. А зная 
местоположение объекта в опре- 
делённые моменты времени, его 
скорость, направление движения, 
можно выполнить различные вы- 
числения. Например, они позво- 
ляют системе автопилотирования 
‘обеспечивать остановку поезда в 
заданном месте с точностью до не- 
скольких сантиметров. 


ПОКАЗАТЕЛЬНО 


выдержал 


Судно нового проекта подтвердило свою работоспособность и 
готово к эксплуатации 


У «Ивана Хурса» радующая глаз архитектура. 


"ФОТО ВИКТОРА ЧУМАКОВА. 


_На днях на Балтике председатель 
комиссии государственной приёмки 
кораблей капитан 1 ранга Вячеслав 
Махорин подписал приёмный акт 
государственных испытаний судна 
связи «Иван Хурсь проекта 18280. 


В предстоящем десятилетнем 
периоде в рамках выполнения 
государственной программы во- 
оружения для Военно-морского 
флота упор сделан на строитель- 
ство кораблей и катеров ближ- 
ней морской зоны с улучшенной 
эффективностью и боевыми воз- 
можностями, оснащённых вы- 
сокоточным оружием. Вместе с 
тем продолжится поступление на 
флот новых и модернизированных 
кораблей дальней морской и оке- 
анской зон. Вот почему для ВМФ 
большое значение имеют корабли 
и суда специального обеспечения. 
Скоро одна из таких новинок, 
спроектированных на ОАО «Цен- 
тральное конструкторское бюро 
«Айсберг», войдёт в состав флота. 

Первое серийное судно связи 
проекта 18280 «Иван Хурс» пред- 
назначено для решения задач по 
обеспечению связи, управлению 
флотом, ведению разведки. 

Здесь надо сразу отметить, что 
судно ещё до принятия в состав 


НАША СПРАВКА. «Иван Хурс» — второй корабль проекта 18280, 
созданного в ЦКБ «Айсберг». Его водоизмещение — около 4 тыс. тони, 
длина — 100 м, дальность плавания — свыше 8 тыс. морских миль. Ко- 
‘рабль назван в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (1922—2002), 
который в 1979—1987 гг. руководил разведуправлением Главного штаба 
ВМФ СССР. Головной корабль этого проекта «Юрий Иванов» с 2015 года 
находится в составе Краснознамённого Северного флота. 


ВМФ оказалось в центре внима- 
ния специалистов как у нас в стр: 
не, так и за рубежом. Эксперты так 
активно делились своими оценка- 
ми. 

Судно проекта 18280 — это 
действительно принципиально 
новое изделие для российского 


энергетики, используются совре- 
менные электронные цифровые 
системы управления, внедрена 
широкая автоматизация систем 
связи и наблюдения. Его глав- 
ная особенность — многофунк- 
циональность, высокий уровень 
автоматизации, интеграции ком- 


Технические возможности «Ивана Хурса» 
позволят расширить деятельность ВМФ 
в различных районах Мирового океана 


флота. Безусловно, оно суще- 
ственно превосходит по своим 
тактико-техническим характери- 
стикам и возможностям аналоги 
предыдущих поколений. У него 
значительно улучшены эконо- 
мичность и эксплуатационные 
характеристики корабельной 


плексов и систем. «Иван Хурс» 
насыщен новейшим оборудова- 
нием. На нём установлен набор 
навигационных, — специальных, 
радиотехнических, гидроакусти- 
ческих средств для выполнения 
широкого круга задач по предна- 
значению. 


Воздушный контроль становится 
все более эффективным 


В процессе выполнения гособоронзаказа войска оснащаются современными беспилотниками 


_Проходящий в Коломне на базе поли- 
гона Ларцевы Поляны Всеармейский 
конкурсе «Соревнования расчётов 
беспилотных летательных аппара- 
тов» вызвал большой интерес у по- 
сетителей. В центре их внимания 
оказался комплекс «Элерон-ЗСВ», 
широко применяемый в беспилотной 
авиации Минобороны. 


Точкой отсчёта  эксплуата- 
ции комплекса «Элерон-ЗСВ» 
можно считать 2012 год. Именно 
тогда начались его государствен- 
ные испытания в интересах во- 
енного ведомства. Разработчик 
«Элерона-ЗСВ» был нацелен на 
сотрудничество с Министерством 
обороны, дорабатывал свой про- 
дукт с учётом предложений во- 
енных и представил военному 
ведомству в целом работоспособ- 
ное изделие. Оно было заявлено 
как комплекс с беспилотника- 
ми ближнего действия «Элерон- 
ЗСВ», предназначенный для воз- 
душной разведки, выдачи данных 
для целеуказания ударным (ог- 
невым) средствам, ретрансляции 
радиосигналов. Идеология ком- 
плекса, заложенная в него на на- 
чальном этапе, за минувшие годы 


граммном обеспечении комплекса 
реализовано несколько базовых 
алгоритмов поведения машины, 
что позволяет выполнять полёты 
в различных режимах, в том числе 
автономном или радиокомандном. 
Предусмотрен режим автомати- 
ческого возврата к месту старта. 
Для управления беспилотником и 
получения с него информации в 
реальном времени используются 
закрытые цифровые каналы связи 
и управления. Он может действо- 
вать в широком диапазоне высот 
и температур на удалении 50—80 
километров от наземной станции 
управления. Для навигации ис- 
пользуются системы ГЛОНАСС и 
ОРЗ. 

Эксперты отмечают, что общее 
количество поставленных в вой- 
сках беспилотников «Элерон- 
ЗСВ» уже исчисляется сотнями. 
Все они представляют собой се- 
рийно выпускаемые изделия. При 
эксплуатации комплекса отрабо- 
тана методика подготовки расчё- 
тов, более точно сформулированы 
требования, связанные с дальней- 
шим развитием изделий, разраба- 
тываемых промышленностью. 

В военных округах подразделе- 


«Элерон-3» позволяет обеспечивать 
командование визуальной информацией 
в реальном режиме времени 


не претерпела существенных из- 
менений. 

В настоящее время на серий- 
ные беспилотники «Элерон-ЗСВ» 
устанавливается модуль с ИК- 
камерой и телевизионной низко- 
уровневой камерой или модуль с 
телевизионной камерой и тепло- 
визором на гиростабилизирован- 
ной поворотной платформе. В про- 


ния беспилотной авиации исполь- 
зуются для визуального контроля 
мероприятий боевой подготовки, 
наблюдения за объектами воен- 
ной инфраструктуры, уточнения 
рельефа местности. Например, с 
начала прошлого месяца в обще- 
войсковых объединениях Восточ- 
ного военного округа расчёты бес- 
пилотных летательных аппаратов 


выполнили облёг более 90 воен- 
ных городков и полигонов с целью 
мониторинга обстановки. 

Вместе с тем продолжаются 


«Элерон-3» перед запуском. 


Другая не менее важная задача, 
требовавшая решения, была связа- 
на с пневматической катапультой, 
которая гарантированно обеспе- 


Иначе возможна поломка аппара- 
та. Поэтому основным считается 
старт с использованием пневмока- 
тапульты, несмотря на то, что вре- 
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работы по усовершенствованию 
тактико-технических и эксплуа- 
тационных характеристик ком- 
плекса. Наиболее остро стоял во- 
прос о продолжительности полёта 
беспилотника. В настоящее время 
эта задача решена. Заряда аккуму- 
ляторных батарей при наиболее 
благоприятных условиях хватает 
на полтора-два часа. 


чивает успешный запуск летатель- 
ного аппарата. Необходимо было 
повысить ресурс её эксплуатации. 
В настоящее время он увеличен в 
разы. 

Здесь надо пояснить, что в со- 
став комплекса входит резино- 
жгутовая катапульта. Однако при 
ручном старте требуется оператор 
с хорошими навыками запуска. 


мя подготовки аппарата к запуску 
из походного положения занимает 
15 минут. 

Большое внимание со стороны 
Минобороны и компании-произ- 
водителя уделяется импортозаме- 


щению. В настоящее время реа- 
лизуется поэтапная программа по 
данной тематике. Комплектующие 
западного производства заменя- 
ются по мере освоения выпуска их 
аналогов отечественной промыш- 
ленностью. 

В прошлом году Минобороны 
подписало очередной контракт с 
компанией-производителем на 
поставку комплексов с беспилот- 
никами «Элерон-ЗСВ». Первые 
несколько комплексов были по- 
ставлены в конце 2017 года. В этом 
году поставки продолжаются. В 
прошлом месяце, выполняя гос- 
оборонзаказ, предприятие-изгото- 
витель передало подразделениям 
Минобороны более 40 комплек- 
сов. Поставки по действующему 
контракту будуг полностью вы- 
полнены в УГ квартале 2018 года. 

При этом партия «Элеронов- 
ЗСВ» оснащается более современ- 
ной целевой нагрузкой: новым те- 
пловизором и видеоаппаратурой с 
передачей изображения повышен- 
ной чёткости. 

В заключение остаётся сооб- 
щить, что, несмотря на всю ка- 
жущуюся простоту эксплуатации 
комплекса, требования к операто- 
рам расчёта очень серьёзные. При 
отборе кандидатов в подразделе- 
ния беспилотной авиации предпо- 
чтение отдаётся имеющим среднее 
специальное образование и, как 
говорится, уверенным пользова- 
телям компьютера. Их обучение 
проводится в 924-м Государствен- 
ном центре беспилотной авиации 
Минобороны. Учебная программа 
рассчитана на несколько месяцев, 
а уровень обучения специалистов, 
полностью отвечает требованиям 
военного ведомства. 


Полосу подготовил Юрий АВДЕЕВ * 


ПШ В МИРЕ 


А КРАСНАЯ ЗВВАА 
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з 


Россия незаменима при создании нового 


многополярного мира 


ср. № 


Роль Организации как универ- 
сального инструмента разрешения 
кризисов, предупреждения кризисов 
в международных делах является аб- 
солютно уникальной». 

Антониу Гутерреш, являющийся 
сянваря прошлого года Генеральным 
секретарём ООН, обратил внимание 
на то, что Россия председательствует 
в Совбезе в июне. «Сейчас, — заявил 
он, — у нас два эпохальных, веховых 
момента, которые можно осветить, 
— это заявление председателя Сове- 
та Безопасности по Украине, а также 
дебаты по Ближнему Востоку, кото- 
рые должны пройти». 

По его словам, в ООН рассматри- 
вают Российскую Федерацию в каче- 
стве одной из ключевых стран — осно- 
вателей ООН. «Но сейчас мы особен- 
но делаем упор ещё и нато, что Россия 
является незаменимым элементом 
создания нового многополярного, 
полицентричного мира, — отметил Гу- 
терреш. Сказать по правде, сейчас не 
самое лёгкое время для многосторон- 
ности и для Организации Объединён- 
ных Наций. В прошлом закончилась 


«холодная война», и был короткий 
период однополярного мира, и сейчас 
мы пытаемся активно найти новую 
структуру многополярного мира с со- 
ответствующими  многосторонними 
структурами управления. И, конечно, 
всё это вызывает мою серьёзную обе- 
спокоенность. Я считаю, что в этом 
процессе Российская Федерация 
должна сыграть активную роль». 

В этот же день Генсекретарь ООН 
встретился с министром иностран- 
ных дел РФ Сергеем Лавровым. На 
переговорах была обсуждена в том 
числе ситуация вокруг иранской 
ядерной сделки и на Корейском по- 
луострове. 

По оценке главы МИД России, 
встреча с Гутеррешем была «весь” 
ма продуктивной и насыщенной». 
«Говорили, конечно же, о слож- 
ной ситуации, которая сложилась в 
международных отношениях, — ин- 
формировал Лавров. — Мы это свя- 
зываем прежде всего с попытками 
продавить односторонние подходы к 
урегулированию различных между- 
народных проблем в ущерб поиску 
коллективных ответов на вызовы со- 
временности». 


Сирийцы стремятся вернуться домой 


Вылазки экстремистов не способны сорвать процесс политического урегулирования 


Владимир МОЛЧАНОВ * 


Представители российского Центра по примирению враждующих сто- 
`рон приняли участие в заседании Национального антитеррористического 
комитета САР. На заседании поднимался ряд вопросов, касающихся ситу- 
ации в провинции Риф Дамаск. Речь шла о сокращении сроков согласования 
с Бюро национальной безопасности (основной сирийской спецслужбы) воз- 
вращения жителей населённого пункта Шабъа к месту своего постолино- 
го проживания, а также предоставления возможности прохода женщин 
и детей из освобождённых Ялды, Бабиллы и Бейт-Сахама в другие селения 
для решения бытовых проблем и посещения лечебных заведений. 


Представителями Центра по 
примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) проведён мониторинг 
восстановления объектов инфра- 
структуры в населённом пункте 
Сакба (провинции Риф Дамаск). 
Организована рабочая встреча с ру- 
ководством местного самоуправле- 
ния, в рамках которой определены 
объёмы и сроки проведения вос- 
становительных работ в школе и на 
линии электропередачи. 

С целью улучшения гуманитар- 
ной ситуации и оказания медицин- 
ской помощи сотрудниками ЦПВС 
проведены гуманитарные акции 
в Сакбе, а также расположенной 
в провинции Алеппо Халабии. В 
каждом из населённых пунктов 
людям передано 650 продоволь- 
ственных наборов, медикаменты и 
предметы первой необходимости. В 
Бейт-Сахаме проведена гуманитар- 
ная акция по передаче его админи- 
страции строительных материалов 
общим весом 30 тонн. 

Нормализуется обстановка и в 


тех районах провинции Хомс, из 
которых недавно были выведены 
незаконные вооружённые форми- 
рования. В их населённых пунктах 
идёт процесс восстановления мир- 
ной жизни. В ряде селений продол- 
жаются работы по разбору завалов, 
очистке автомобильных дорог от 
насыпей и завалов. Ведётся восста- 
новление мачт дорожного освеще- 
ния, линии электропередачи. 
Восстановление разрушенной 
социальной инфраструктуры и на- 
лаживание мирной жизни способ- 
ствуют возвращению людей к ме- 
стам прежнего проживания. Всего 
за прошедшие сутки в свои дома 
в провинции Хомс вернулись 215 
человек, в Восточную Гуту (вос- 
точные пригороды Дамаска) — 118 
человек. Благодаря предпринимас- 
мым усилиям в свои дома из лаге- 
рей для беженцев и временно пере- 
мещённых лиц вернулись 69 715 
жителей Восточной Гуты. На днях 
возобновлено прерванное на семь 
лет железнодорожное сообщение 


между провинциями Тартус и Хомс. 

Несмотря на усилия ЦПВС по 
примирению, в Южной зоне деэ- 
скалации (провинции Деръа, Эль- 
Кунейтра и Сувейда) из-за действий 
незаконных вооружённых формиро- 
ваний гуманитарная ситуация ухуд- 


Без помощи русских не обойтись. 


В пустынных районах про- 
винции Сувейда (Бадия аль-Шам) 
правительственные силы успешно 
продолжают ликвидацию остатков 
формирований игиловцев. Анало- 
тичные операции осуществляются 
к западу от города Аль-Маядин в 


шается. Полевые командиры боеви- 
ков, контролирующие распределе- 
ние товаров первой необходимости в. 
населённых пунктах Юго-Западной 
Сирии. не обеспечивают получения 
населением достаточного количества 
продуктов питания и медикаментов, 
изымая их в пользу боевиков. 


провинции Дейр-э3-Зор, где в пе- 
сках сохраняются отдельные груп- 
пы экстремистов, не желающие 
сложить оружие. 

Вночьс 17 на 18 июня, как было 
сообщено на очередном брифинге 
в МИД России, по расположению 
сирийских армейских  подраз- 


делений и их союзников (отряды 
иракского ополчения «Аль-Хашд. 
аль-Шааби» и ливанской «Хизбал- 
лы») в районе населённого пункта 
Аль-Хари к юго-востоку от города 
Аль-Букемаль (Абу-Кемаль) в про- 
винции Дейр-эз-Зор были нанесе- 
ны массированные удары с воздуха. 

«В результате погибли десятки 
тех, кто буквально накануне борол- 
ся, самоотверженно дрался с тер- 
рористами. «Американские воен- 
ные заявляют, что силы коалиции, 
которую возглавляют США, к этой 
бомбардировке непричастны, — за- 


Обсуждение ключевых мировых 
проблем, таких как положение дел 
в Сирии, Ливии, Йемене, сегод- 
ня «идёт непросто», признал глава 
МИД России. Москве было очень 
важно услышать, как Генеральный 
секретарь ООН видит пути преодо- 
ления застарелых и новых конфлик- 
тов, количество которых, к сожале- 
нию, не уменьшается, отметил Сер- 
тей Лавров. 

По итогам переговоров е Тене- 
ральным секретарём ООН министр 
иностранных дел РФ, кроме того, вы- 
сказал мнение относительно доклада 
независимой комиссии ООН по рас 
следованию нарушений прав человека 
в Сирии, который был обнародован в 
Женеве 20 июня и будет вынесен на 
обсуждение проходящей в там 38-й 
сессии Совета по правам человека. Для 
подготовки доклада, заметил он, не 
висимая комиссия ООН в докладе по 
Восточной Гуте использовала дистан- 
ционные методы работы. «Комиссия 
не выезжает на место, оперирует дан- 
ными всоцсетях. Якобы они опросили 
140 человек, — отметил Сергей Лавров. 
— Мы скептически относимся к по- 
добным дистанционным методам». 


правительства с иллюзией относи- 
тельно гипотетического реванша за 
понесённое поражение «на земле» 
и их конструктивному участию в 
поисках политического решения. 
У террористов же данная ситуация 
порождает надежду на возможность 
возвращения к хаосу и восстанов- 
лению утраченных позиций». 
Обеспокоенность руководства 
и общественности Сирии вызывает 
ситуация в северных районах стра- 
ны, не подконтрольных централь- 
ным властям. Например, в Ракке, 
административном центре одно- 
имённой провинции, разрушенны- 
ми остаются большинство жилых 
зданий, больниц, школ, мечетей и 
объектов жизнеобеспечения. По- 
прежнему нередки случаи гибели 
горожан в результате подрывов 
на неразорвавшихся боеприпа- 


В свои дома из лагерей для беженцев и временно 
перемещённых лиц вернулись 69 715 жителей 


Восточной Гуты 


явила официальный представитель 
МИД России Мария Захарова. 
— Вместе с тем продолжающееся 
незаконное присутствие сил ино- 
странных государств на территории 
Сирии, грубо нарушающее её суве- 
ренитет, по сути, настежь распахи- 
вает двери для любого, кто желал 
бы реализовать на сирийской земле 
собственную повестку и распола- 
гает для этого соответствующими 
возможностями». 

По её словам, «такое присут- 
ствие явно не способствует расста- 
ванию противников сирийского 


сах. Под обломками разрушенных 
строений остаются многочислен- 
ные тела погибших, которые раз- 
лагаются и — что особенно опа. 
но — отравляют водоносные слои. 
Возвращающиеся в город жители 
вынуждены буквально выживать в 
условиях антисанитарии, нехватки 
воды и лекарств. Командование 
сил международной коалиции, воз- 
тлавляемой США, взяв на себя от- 
ветственность за судьбы жителей 
Ракки, к сожалению, так и не удо- 
сужилось организовать восстанов- 
ление провинциального центра. 


Зачем Америке чшестая силао 


В США будут созданы космические войска 


Владимир КОЗИН 


18 шюня президент Дональд Трамп 
дал указание Пентагону создать 
космические войска в качестве пол- 
ноценного, шестого по счёту вида 
вооружённых сил страны. Ранее, 
выступая в марте этого года на 
базе ВВС «Мирамар» в Калифорнии, 
дн объявил, что в новой националь- 
ной космической стратегии около- 
земное пространство признаётся 
«зоной боевых действий 


«Мы должны доминировать в 
космосе», — заявил в понедельник 
Дональд Трамп, обращаясь к вос- 
созданному национальному косми- 
ческому совету, призванному опре- 
делять американскую долгосроч- 
ную политику во Вселенной. Таким 
‘образом, он повторил формулиров- 
ку своего предшественника Барака 
Обамы о необходимости обеспече- 
ния американского превосходства 
в названной сфере, усилив её заме- 
чанием, что для этого недостаточно 
просто сохранять своё присутствие 
в ней. Для США также нежелатель- 
но, подчеркнул он, чтобы лидерами 
в космосе были Россия или КНР. 

Американские эксперты по 
космической политике США вы- 
'ражают скепсис относительно воз- 
можности быстрого создания но- 
вого вида вооружённых сил страны 
(ене раньше чем через 4—5 лет»), 
так как для этого потребуются зна- 
чительные финансовые средства 
и существенные организацион- 
но-структурные изменения. При 
этом руководство вашингтонского 
Центра стратегических и междуна- 
родных исследований считает, что 
определённые ассигнования на 


эти цели будут предусмотрены уже 
в проекте военного бюджета стра- 
ны на 2019 финансовый год. 

Что касается организацион- 
но-структурных изменений, то 
Пентагону предстоит объединить 
под одной крышей разрозненные 
и функционально отличающиеся 
друг от друга профильные команд- 
ные центры, существующие в раз- 
личных видах вооружённых сил. 

Так, в структуре ВМС имеется 
собственное командование косми- 
ческих сил и военно-морских опе- 
раций, расположенное в Сан-Диего 
(штат Калифорния). Сухопутные 
силы располагают командованием 
космических сил и противоракетной 
обороны, действующим в Хантевил- 
ле (штат Алабама). Самым же круп- 
ным звеном в этой схеме является 
космическое командование ВВС, 
размещённое на военно-воздушной 
базе «Петерсон» (штат Колорало). 
(Следует отметить, что именно аме- 
риканские ВВС в процессе обсуж- 
дения идеи о создании космических 
сил наиболее твёрдо сопротивлялись 
этим планам, лишающим их контро- 
ля над космическими средствами. 
А это и запуски космических аппа- 


Даже шеф Пентагона Джеймс 
Мэттис ешё в июле прошлого 
тода высказывался против созда- 
ния единой общенациональной 
космической силовой структуры, 
а представители Белого дома на 
условиях анонимности называли 
осуществление этого предложения 
«преждевременным». 

Тем не менее в начале марта 
текущего года министерство обо- 
роны США направило в конгресс 
специальный доклад объёмом в 21 
страницу о структуре будущих ко. 
мических войск. В нём говорится о 
том, как наилучшим образом соз- 
дать объединённые космические 
силы страны, включая те, которые 
рассредоточены по многим зонам 
и нескольким региональным бое- 
вым командованиям. В представ- 
ленном документе также отмеча- 
ется необходимость обеспечения 
ударной мощи, жизнеспособно- 
сти и быстрой адаптации «шестой 
силы» к меняющейся обстановке 
за счёт усовершенствования как её 
оборонительного, так и наступа- 
тельного потенциалов. 

Сообщается, что один из заме- 
стителей министра обороны уже к 


ционно-управленческих структурах 
космических компонентов, обеспе- 
чивающих национальную безопас- 
ность». А к концу декабря 2018 года 


ему поручено направить в конгресс 
полный доклад по данному вопросу 


мандований. Это географические 
командования, отвечающие за ве- 
дение боевых действий в шести 
регионах земного шара (например, 
Индо-Тихооксанское), и функци- 
ональные командования, которым 
предписано осуществлять силовые 
акции в глобальном измерении (на- 
пример, Стратегическое командо- 
вание), в том числе в регионах, где 
«зона ответственности» зачастую 
перекрывается несколькими гео- 
графическими командованиями. 
По этим причинам военные 


Космический беспилотный аппарат Х-37В. 


с тем, чтобы в 2019 году приступить 
к непосредственному созданию но- 
вых космических войск. 
Специалисты Пентагона также 
обращают внимание на то, что в 
данном случае необходимо учиты- 


Пентагон намеревается разместить на околоземных орбитах ударные 
вооружения класса «космос—космос» и «космос—поверхность», в том 


числе с использованием специальных платформ с длительными срокам: 


нахождения в космическом пространстве 


‘ратов военного назначения, и их мо- 
ниторинг на околоземных орбитах, 
и вся иная широко разветвлённая 
инфраструктура. 


началу августа текущего года должен 
представить в комитеты конгресса, 
курирующие проблематику воору- 
жённых сил, доклад об организа- 


вать военную командно-управлен- 
ческую структуру стратегического 
уровня, сложившуюся в стране, в 
которой существуют два типа ко- 


разработчики будущих косми- 
ческих сил пытаются разрешить 
дилемму: то ли они будут управ- 
ляться собственным командова- 
нием, то ли пользоваться статусом 
«полусамостоятельного» командо- 
вания, подчинённого, например, 
Стратегическому командованию. 
Тем более что в 2002 году в рамках 
Стратегического командования 
было создано Совместное функ- 
ционально-компонентное коман- 
дование космических операций и 
тлобальных ударов. В июле 2006 
года оно было разделено на два 
функциональных командования 
по видам ведения названных опе- 
раций. С 2016 года Совместное 
функционально-компонентное 
командование космических опе- 


раций отвечает за проведение во- 
енных операций в космосе. 

Новая космическая политика 
Соединённых Штатов одновремен- 
но предписывает министерству тор- 
товли обеспечивать базовый уро- 
вень уведомления о космической 
обстановке в интересах исполь- 
зования околоземного простран- 
ства государственными и частны- 
ми коммерческими структурами, 
опираясь на каталог космических 
объектов, составленный  мини- 
стерством обороны. Министерство 
торговли также будет оповещать 
о перемещении космического му- 
сора и угрозах его столкновения с 
находящимися на околоземных ор- 
битах аппаратами. Такое перерас- 
пределение обязанностей позво- 
лит Пентагону сконцентрировать 
больше внимания на задаче веде- 
ния боевых действий в этой среде. 

Вполне очевидно, что Вашинг- 
тон готовится собрать в единый 
кулак все свои космические силы и 
средства, которые пока рассредо- 
точены в военно-воздушных, во- 
енно-морских и сухопутных силах. 
Пентагон намеревается разместить 
на околоземных орбитах ударные 
вооружения класса «космос-кос- 
мос» и «космос-поверхность», в 
том числе с использованием спе- 
циальных платформ с длительны- 
ми сроками нахождения в косми- 
ческом пространстве. Существуют 
планы по развёртыванию в нём и 
ударных противоракетных систем. 

Как видим, США уже открыто 
заявили о намерение создать кос- 
мические войска с приданием им 
ударных функций. В этой связи не- 
трудно сделать вывод, что действия 
США, направленные на милитари- 
зацию космоса, будут иметь нега- 
тивные последствия для междуна- 
родного мира и безопасности. 


Владимир КОЗИН, ведущий эксперт 
Центра военно-политических ис- 
следований МГИМО МИД РФ 
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Память и скорбь 


| стс. № 
Вспоминая о том трагическом 
июньском рассвете, мы до сих пор 
мучительно ищем ответ: все ли ди- 
рективы из Москвы дошли до во- 
Йск, правильно ли были поняты, не 
подавляло ли волю командующих 
и командиров требование прояв- 
лять осмотрительность, не подда- 
ваться на провокации, не сбивать 
немецкие самолёты, ведущие раз- 
ведку над нашей территорией. 

Сегодня историки едины в том, 
что начало войны, которую в Крем” 
ле, Наркомате обороны, Генштабе 
считали неизбежной, виделось не 
таким, каким стало в действитель- 
ности. В Москве полагали, что во- 
йне будут предшествовать какие-то 
ультиматумы, частные стычки у 
новых границ СССР. что Германия 
всей мощью вермахта одномомент- 
но на нашу страну не обрушится. 
Главное же заблуждение заключа- 
лось в том, что война, какой бы по- 
вод для неё в Берлине ни придума- 
ли, ранее 1942 года не начнётся. 

Неправда, что к войне, к возмож- 
ной агрессии фашистской Германии 
в СССР не готовились. Достаточно 
полистать предвоенный комплект 
«Красной звезды», чтобы убедиться: 
одно тактическое учение уступало 
место другому. Нарком обороны, ис- 
пытанный «зимней войной» с Фин- 
‘ляндией, то и дело вручал часы ко- 
мандирам, умело организовавшим 
как наступление, так и оборону, хотя 
последнюю и считали вынужден- 
ным видом боевых действий. 

В канун войны были запущены 
в серийное производство танк Т-34, 
признанный шедевром танкострое- 
ния того времени, не имевший себе 
равных по живучести и эффектив- 
ности штурмовик Ил-2, способный 
на равных противостоять врагу ис- 
требитель Як-1, реактивная систе- 


ма залпового огня — знаменитая 
«Катюша». Было возобновлено 
конструирование и производство 


миномётов, поставлены на поток 
пистолеты-пулемёты Дегтярёва и 
Шагина. Но к июню сорок перво- 
го новая техника освоена не была, 
способы сё рационального примс- 
нения в бою не проработаны. Тан- 
ковые и механизированные корпуса 
находились в стадии формирова- 
ния. Около ста тысяч военных стро- 
ителей, возводивших укрепления 
на новой границе СССР. выполнить 
задачу не успели... 

Да, столь сокрушительного уда- 
ра, столь стремительного развития 
событий на линии соприкоснове- 
ния войск в кремлёвских кабинетах, 


Горе одно на всех. 


в Наркомате обороны, Генштабе, да 
и в войсках в июне сорок первого 
не ждали. Стратегических и опера- 
тивных просчётов было немало. И 
каждый из них обернулся потерями, 
которые могли показаться невос- 
полнимыми. Самые же трагические 
последствия имело то, что Красная 
Армия, пусть и отмобилизован- 
ная лишь частично, пополненная 
под видом учебных сборов необу- 
ченными резервистами, к утру 
22 июня не была приведена в готов- 
ность котражению нападениягитле- 
ровской Германии. Если бы каждый 
красноармеец при патронах, грана- 
тах находился там, где предписыва- 
лось «красным пакетом», каждый 
самолёт, танк заправлен горючим и 
‘обеспечен полным боекомплектом, 
каждая пушка и гаубица выведена 
на позицию с заранее назначенным 
сектором обстрела, если бы штабы 
всех уровней скрытно выдвинулись 
на полевые пункты управления и 
наладили связь между собой — не 
только в самом начале, но и впосле- 
дующем Великая Отечественная во- 
йна сложилась бы по-другому. При- 
чины привести войска и силы флота 


в полную боевую готовность были 
самыми вескими, но перешагнуть 
черту, за которой промедление ста- 
новится смертельно опасным, в по- 
литическом и военном руководстве 
(СССР не смогли. 22 июня 1941 года 
Красная Армия приняла на себя 
удар огромной мощи. 

‘Спустя десятилетия, с высо- 
ты опыта, зная в деталях, как раз- 
вивались события, кажется, что и 
виновных найти нетрудно. Мно- 
тое на расстоянии представляется 
очевидным. Куда сложнее и важ- 
нес извлекать из пережитого Оте- 
чеством уроки, делать правильные 
выводы на все времена. 

Трагедию 22 июня советский 
народ пережил, выстоял, спас не 
только себя, но и всю Европу, вс 
человечество. 

Забывать о 22 июня 1941 года 
мы не вправе. Мира не просят, мир, 
благополучие, суверенитет страны 
обеспечивают всенародным тру- 
дом, передовой наукой, развитой 
экономикой, мощью и постоянной 
боеготовностью Вооружённых Сил. 
В этом наш долг перед павшими, 
‘наша обязанность перед будущим. 


УБЕДИТЕЛЬНО 


0 трагических днях 
языком документов 


На сайте военного ведомства представлен новый раздел 


Ко Дию памяти и скорби Депар- 
тамент информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ под- 
готовил обширную подборку малоиз- 
вестных, в том числе ранее не публи- 
ковавшихся архивных документов, 
которые представлены новым раз 
делом на сайте военного ведомства. 


Обратившиеся к ним могут, на- 
пример, увидеть трофейную карту 
с дислокацией немецких войск, 
изготовившихся во исполнение 
плана «Барбаросса» к нападению 
на СССР 22 июня 1941 года. 

Исключительный интерес 
представляют ксерокопии напи- 
санных от руки, карандашом, в 
единственном экземпляре прика 
зов и директив, отправленных в по- 
следние предвоенные часы и после 
нападения противника в войска из 
Москвы, первые донесения из объ- 
единений и соединений о ситуации, 
потере связи и управления, круп- 
ных неудачах в боях. И, конечно, о 
мужестве, героизме, проявленном 
на поле боя командирами, политра- 
ботниками, красноармейцами. 

На сайте можно увидеть шиф- 
ровку с исходящим номером 
№ 5203—5206, которой командую- 
щий войсками Западного особого, 
военного округа генерал армии 
Д.Г Павлов и начальник штаба 
округа генерал-майор В.Е. Кли- 
мовских доводили до подчинённых 
войск приказ наркома обороны 
о возможности внезапного напа- 
дения противника в течение 22— 
23 июня 1941 года и вытекающих 
из этого задачах для войск ЛВО, 
ПрибвВО, ЗапОВО и ОДВО. На до- 
кументе помечено, что приказ из 
Москвы поступил 22 июня в 01.45, 
а расшифрован и отправляется ко- 
мандующим армиями в 02.45 ночи. 
Выполнить в полном объёме и ор- 
танизованно то, что предписывал 
нарком обороны, за два часа, от- 
делявшие Красную Армию от на- 
падения врага, было нереально. 

Среди множества  представ- 
ленных документов — с правками, 
уточнениями, вычёркиваниями, ко- 
торые составлялись, как говорится, 
«на коленке», можно выделить бо- 
евое донесение от 24 июня (19.50), 
подписанное начштаба 4-й армии 
полковником Л.М. Сандаловым. В 
нём говорится: «Авиация противни- 
ка к исходу 23.6 совместно с танко- 
выми частями атаковала наши части 
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Фрагмент директивы НКО СССР № 1 от 22 июня 1941 г. 


на рубеже реки Ясельда. Разрознен- 
ные части 28-го стрелкового корпуса 
и 14-го механизированного корпуса, 
не успевшие привести себя в поря- 
док, не выдержали этой атаки, под- 
держанной большим количеством 
‘авиации, и начали отход, который 
превратился, несмотря на ряд загра- 
дительных пунктов, в неорганизо- 
ванное сплошное отступление пере- 
мешанных частей за реку Ясельда». 

В другом донесении полковник 
Л. Сандалов пишет: «Остатки 28-го. 
ск (6-я и 42-я сд) собираются в рай- 
‘оне Слуцк для переформирования». 

Ниже дописка: «Ш такор (штаб 
корпуса) — Слуцк». И далее: «От 
49-Й и 75-й стрелковых дивизий 
сведений нет». 

В донесениях горькая правда. 
Начштаба сообщает о принимас- 
мых мерах к восстановлению по- 
рядке, упоминает пофамильно, 
кто за что отвечает. 

А вот строки из политдонесе- 
ния начальника отдела политиче- 
ской пропаганды 55-й стрелковой 
дивизии полкового комиссара 
А. Васильева: «С 27 июня 1941 года 
нет никаких известий от команди- 
ра дивизии полковника т. Иваню- 
ка, есть предположение, что он на- 
ходится в районе действий 107-го 
спи 84-го ап, которые находились 
от нас правее на 20 километров в 
сторону Барановичи по минскому 
направлению. Такое же положение 


и с начальником артиллерии диви- 
зии полковником т. Семёновым». 

И вте же полные потрясений 
дни первых боёв многие коман- 
диры и красноармейцы проявляли 
боевую выучку и героизм, с кото- 
рым немцы ещё не сталкивались. 

Вот как описан подвиг старше- 
го лейтенанта Михаила Ильича Бо- 
рисова, командира батареи 141-го 
гаубичного артполка, в представ- 
лении к ордену Красного Знамени: 

«25.6.41 г старший лейтенант 
Борисов встретил танки противни- 
ка, идущие по дороге. Прямо навод- 
кой 3 орудий батарея уничтожила 6 
танков противника, этим было вне- 
сено большое замешательство среди 
противника, что дало возможность 
отойти нашей пехоте... В этом бою 
старший лейтенант Борисов ранен 
и отправлен в госпиталь». 

И спустя годы волнуют строки 
из представления к ордену Крас- 
ной Звезды воснфельдшера 129-го 
отдельного дивизиона противо- 
танковых орудий Марии Андреев- 
ны Андриановой: «Под ураганным 
огнём противника т. Андрианова 
вела себя мужественно и храбро, 
оказывая медицинскую помощь 
не одному десятку раненых». 

Всего лишь эпизоды, частности. 
Нотакие, как Михаил Борисов, Ма- 
рия Андрианова, личной самоотвер- 
женностью срывали выработанные 
в Берлине планы блицкрига. 


Тайна Балаклейского леса 


Генерал-лейтенанта Фёдора Яковлевича Костенко больше нет в списках пропавших без вести 


Юрий БОРОДИН * 


Долгие десятилетия генерал Ко- 
стенко считался пропавшим без 
вести. И только благодаря стара- 
ниям самых разных людей удалось 
найти его могилу, идентифициро- 
вать останки и окончательно про- 
яснить военную судьбу. 


Нападение Германии на СССР 
Костенко встретил будучи опытным 
военачальником. За плечами служ- 
ба в Русской императорской армии, 
Гражданская война, учёба на раз- 
личных курсах, втом числе при Ака- 
демии Генштаба РККА. С первых 
дней Великой Отечественной войны 
Фёлор Яковлевич командовал 26-й 
армией, уверенно действовал в ходе 
тяжёлых оборонительных боёв на 
Винницком направлении и во время 
Киевской оборонительной опера- 
ции, затем — при контрнаступлении 
под Москвой и в Елецкой наступа- 
тельной операции, закончившейся 
разгромом нескольких немецких ди- 
визий. Фёдор Костенко был отмечен 
рядом боевых орденов, в том числе и 
высшей наградой СССР — орденом 
Ленина, В декабре 1941 года ему до- 
верили вначале Брянский, а затем 
Юго-Западный фронт. 

Трагической страницей био- 
графии военачальника стали бои в 
окружении под Харьковом, где он 
сражался в ранге заместителя ко- 
мандующего войсками фронта. Ре- 
шением Ставки ВГК командующим 
Юго-Западным фронтом на время 
Харьковской наступательной опе- 
рации был назначен Маршал Со- 
ветского Союза Семён Тимошенко. 
Из-за проечётов высшего командо- 
вания успешно начатая операция 
закончилась катастрофой: вокруг 
наших войск сомкнулось кольцо 
окружения. Объединил в армей- 
скую группу попавшие в ловушку 
советские войска и принял на себя 
командование ею именно генерал- 
лейтенант Костенко. В сложной об- 
становке он и его штаб делали всё, 
чтобы наладить управление частями 
и соединениями и причинить про- 
тивнику максимальный урон. 

В мае 1942 года генерал-лейте- 
нант Фёдор Костенко пропал без 
вести. Было очевидным лишь одно: 


Ф.Я. КОСТЕНКО. 1941 год. 


присяге он остался верен до конца. 
Но что же произошло: военачаль- 
ник погиб, умер от ран, застрелил- 
ся, чтобы избежать плена? Об этом 
не было известно долгие годы, пока 
в ноябре 2016 года поисковый от- 
ряд «Ориентир» не обнаружил в 
Харьковской области Украины 
прах двух военнослужащих. Пред- 
положили, что генерал-лейтенанта 
Фёдора Костенко и его сына Петра. 


спешили реагировать на официаль- 
ные запросы российской стороны. 

Работа началась с поиска ин- 
формации о генерале в различных 
источниках: средствах массовой 
информации, интернете, архивных 
документах, в военной литерату- 
ре. Полученные данные содержали 
множество противоречивых свс- 
дений и неточностей. Так, в вос 
поминаниях Маршала Советского 
(Союза Георгия Жукова говорилось, 
что тенерал-лейтенант Костенко 
пал смертью храбрых в ожесточён- 
ном сражении на Харьковском на- 
правлении вместе с сыном Петром. 
А вот в архивных документах Фёдор 
Яковлевич числится пропавшим без 
вести 22—25 мая 1942 года, в других 
источниках — погибшим на поле 
боя. Высказывалось даже предпо- 
ложение, что он застрелился, чтобы 
не быть захваченным противником. 

В районе деревни Гусаровка Ба- 
лаклейского района Харьковской 
области в лесном массиве украин- 
ские поисковики обнаружили две 
расположенные рядом одиночные 
могилы. В одной находились остан- 
ки человека возраста 30—35 лет в 
добротных офицерских сапогах и в 
военном обмундировании с петли- 
цами капитана. Во второй — более 
старшего по возрасту высокоросло- 


Обнаруженные в Харьковской области останки, 
как показала экспертиза, принадлежат генерал- 
лейтенанту Фёдору Яковлевичу Костенко 


За дело тут же взялись сотрудники 
военного комиссариата Ростовской 
области, поскольку военачальник 
был уроженцем Дона (он родился 
10 (22) февраля 1896 года в слобо- 
де Большая Мартыновка). По сло- 
вам военкома Ростовской области 
Анатолия Трушина, была проведе- 
на по-своему уникальная опера- 
ция, призванная определить: дей- 
ствительно ли найденные останки 
принадлежат  генерал-лейтенанту 
Фёлору Костенко и его сыну. Труд- 
ностей при этом было немало. И, 
пожалуй, основной была та, что 
захоронение находилось на терри- 
тории Украины, власти которой не 


го человека и фрагменты одежды с 
тенеральскими лампасами. В кар- 
мане кителя обнаружили клочок 
бумаги с фамилией «Костенко». 
Если брать во внимание воспоми- 
нания Георгия Константиновича 
Жукова, то выходило, что поиско- 
вики подняли прах именно Фёдора 
Яковлевича и Петра Костенко. Но 
это предположение предстояло ос- 
‘новательно перепроверить. Запрос 
в Центральный архив Минобороны 
России позволил выяснить состав 
семьи генерал-лейтенанта Фёдора 
Костенко. На малой родине воена- 
чальника, в Мартыновском районе 
Ростовской области, поиск род- 


ственников успехом не увенчался. 
А вот из Москвы — от сотрудников 
управления по увековечению па- 
мяти погибших защитников Оте- 
чества — поступило сообщение о 
внучке генерала Костенко — Тамаре. 
Женщина уже много лет проживает 
в Венгрии, работая в российском 
посольстве. Побывав в Ростове-на- 
Дону, внучка военачальника поспо- 
‘собствовала установлению истины. 
Первое, что можно смело утверж- 
дать: вместе с генералом Костенко 
‘его сына Петра захоронить не мог- 
‘ли. Петра Костенко не стало позже, 
‘осенью 1942 года. Старший сержант 
Пётр Костенко, пилот 273-го истре- 
бительного авиаполка, был сбит 27 
сентября 1942 года в районе Сталин- 
града. Его самолёт упал на северной 
окраине села Верхне-Погромное, 
где лётчика и похоронили. Посмерт- 


Рабочее совещание в штабе. Ф.Я. Косте! 


Выяснилось и ещё одно обсто- 
ятельство. У потомков сохранился 
фотоснимок, на котором Фёдор 
Яковлевич запечатлён с двумя офи- 
церами — майором и капитаном. 
Внизу подпись: «Адьютанты гл. 
Костенко тл. Гаврилин и Петрович». 
Сотрудники ростовского военкома- 
та нашли сведения об этих офице- 
рах на сайте Минобороны России 
«ОБД. Мемориал». По архивным 
документам, майор Гаврилин Алек- 
сей Ильич и капитан Петрович 
Василий Иванович с мая 1942 года 
считались пропавшими без вести. 
Правда, по донесению военкома 
города Москвы, после войны Гаври- 
лин был признан живым. А вот при- 
званный из Луганской области Ва- 
силий Иванович Петрович, видимо, 
разделил трагическую участь своего 
командира. В настоящее время про- 


нко - в центре. 


но авиатор был награждён орденом 
Отечественной войны П степени. 
Кстати, второй сын Фёдора Ко- 
стенко — Будимир пошёл по стопам 
отца, стал офицером. Первые годы 
‘его службы связаны с Доном, где он 
‘родился. С 1945 по 1947 год он слу- 
жил в Северо-Кавказском военном 
‘округе, в прославленном 5-м гвар- 
дейском кавалерийском казачьем 
корпусе, а завершил службу воен- 
ным комендантом одного из под- 
московных военных гарнизонов в 
звании подполковника. Не стало 
Будимира Костенко в 1997 году. 


водится розыск родственников ка- 
питана Петровича. 

Впрочем, необходимо было не 
только документально, но и научно 
доказать, что найденные в Харьков- 
ской области останки принадлежат 
Фёдору Костенко. С начальником 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны РФ был 
решён вопрос о проведении иден- 
тификационной экспертизы в фи- 
лиале № 2 ФГКУ «111-й Главный 
государственный центр судебно- 
медицинских и криминалистиче- 
ских экспертиз» Минобороны РФ 


(Ростов-на-Дону). Был организо- 
ван поиск личных вещей генерала 
и принадлежащих близким род- 
ственникам любых биологических 
объектов, которые могли выступать 
в роли образцов для определения 
ДНК. Эта работа требовала време- 
ни. Впрочем, ещё медленнее решал- 
ся вопрос о передаче останков воен- 
нослужащих из Украины в Россию. 
Сложные взаимоотношения между 
соседними странами затянули этот 
процесс почти на год. И лишь в 
сентябре 2017 года от украинских 
властей был получен положитель- 
ный ответ. Вначале российской 
стороне были переданы фрагменты 
останков обоих военнослужащих 
для проведения экспертизы. Затем 
в течение трёх месяцев была под- 
готовлена передача основной части 
останков для перезахоронения. 25 
марта 2018 года на пункте пропуска 
«Щебекино» в Белгородской об- 
ласти прах героев пересёк государ- 
ственную границу. А 20 апреля этого 
же года было получено окончатель- 
ное заключение экспертов филиала 
№ 2 «1-го Главного государствен- 
ного центра судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз» 
Минобороны РФ. Оно подтверди- 
ло: обнаруженные в Харьковской 
области останки принадлежат гене- 
рал-лейтенанту Фёдору Яковлевичу 
Костенко. 

Память о советском военачаль- 
нике Фёдоре Костенко увековечена 
в разных уголках России: его именем 
‘названы улицы в Ельце и Липецке, а 
также на его малой родине — в сло- 
боде Большая Мартыновка Ростов- 
ской области. В настоящее время 
рассматривается вопрос о том, что- 
бы и в Донской столице появились 
улица или сквер, названные в честь 
тероического земляка. А останки ге- 
нерал-лейтенанта Фёдора Костенко 
будут торжественно перезахоронены 
на Федеральном военном мемори- 
альном кладбище в Подмосковье. С 
такой просьбой внучка военачаль- 
ника Тамара Костенко обратилась 
в Министерство обороны Россий- 
ской Федерации. После согласова- 
ния с Администрацией Президента 
России вопрос был решён положи- 
тельно. Прощание с Фёдором Яков- 
левичем Костенко с отданием всех 
подобающих в таких случаях воин- 
ских почестей прошло вначале на 
донской земле. После чего прах во- 
сначальника отправился в Москву 
— в сердце нашей Родины, которую 
он защищал до последнего дыхания. 


Ростов-на-Дону 


Фото из архива военного 
комиссариата Ростовской области 


071 КАЛЕЙДОСКОП 


А КИСАЯ ЗВВАА 


22 июня 2018 № 65-66 


вдохновенно Ц Д « ДДД ммм"3} (\}}"®%” 
Праздникжоторого Россия ждала „/-чода 


Сборная России, вопреки пессимистичным прогнозам, показала яркую игру и вышла в плей-офф турнира 


Леонид ХАЙРЕМДИНОВ * 


‚До вечера 20 июня 2018 года, когда и без того мизерные шансы Саудовской 
'Аравии перемешать расклад в группе А были уничтожены голом Луиса Суа- 
`реса на «Ростов Арене», принёсшим победу Уругваю, сборная России никогда 
не выходила в плей-офф чемпионатов мира по футболу. В последний раз это 
делала ещё команда СССР под руководством Валерия Лобановского 32 года 
назад в Мексике. За это время выросло целое поколение любителей фут- 
бола, привыкшее к постоянным провалам и скандалам, сопровождающим 
нашу сборную. Лишь однажды — 10 лет назад — на Евро-2008 мы стали 
свидетелями потрясающей игры дружины, ведомой нидерландцем Гусом 
Хиддинком. Домашний чемпионат мира, к счастью, меняет эту картину: 


‘Сухие факты. Дважды подряд на 
мировых первенствах националь- 
ная сборная побеждала в 1970-м в 
Мексике. Тогда после ничьей (0:0) 
с хозяевами были повержены Бель- 
гия (4:1) и Сальвадор (2:0). Две по- 
беды подряд в первых двух матчах 
турнира были и раньше — в 1966-м 
в Англии (над КНДР - 3:0 и Итали- 
ей — 1:0). О событиях тех лет сейчас 
помнят разве что знатоки со стажем. 
А вото Евро, проходившем в июне 
2008-го в Австрии и Швейцарии, 
память ещё свежа. Тем более что в 
ночь с 21 на 22 июня того года рос- 
сияне сыграли, пожалуй, свой луч- 
ший матч в ХХ! веке, когда в чет- 
вертьфинале в Базеле мощная на тот 
момент сборная Нидерландов была 
вынуждена выбросить белый флаг в 
дополнительное время — 3:1. 

С тех пор мы ни разу не видели 
отнаших соотечественников ничего 
подобного. Восхитительный вто не- 
забываемое лето Андрей Аршавин, 
один из героев той сборной, ныне 
доигрывает в чемпионате Казахста- 
на. Роман Павлюченко в прошлом 
сезоне выступал за клуб «Арарат» 
в Профессиональной футбольной 
лиге. Дмитрий Торбинский, которо- 
го чуть не раздавили от радости пар- 


тнёры по команде после гола в во- 
рота Эдвина ван дер Сара, продлил 
контракт с калининградской «Бал- 
тикой» в ФНЛ. Дмитрий Сычёв уже 
начал кинокарьеру, снявшись в де- 
бютной ленте Данилы Козловского 
«Тренер». Из того состава в нынеш- 
ней команде Станислава Черчесова 
осталось трое — Игорь Акинфеев, 
Сергей Игнашевич и Юрий Жир. 
ков. Причём акинфеевский статус 
основного стража ворот до сих пор 
неоспорим, а роль Игнашевича и 
Жиркова в коллективе образца-2018 
ничуть не меньше того, что было 10 
лет назад. Без трёх недель 39-летний 
‘Сергей разбивает атаки соперника, 
а 34-летний Юрий всё так же закры- 
вает левый фланг 

В остальном же команда, ко- 
торую мы видели в «Лужниках» и 
на «Крестовском», совсем другая. 
И тем приятнее, что после совер- 
шенно разочаровывающих резуль- 
татов контрольных (товарищеских) 
матчей в течение последнего года, 
слабого выступления на Кубке Кон- 
федераций и общей безрадостной 
атмосферы, когда в успех наших 
футболистов могли верить разве что 
отъявленные оптимисты, мы можем 
выдохнуть с облегчением и при- 


Ждём победы ив 1/8 финала. 


знаться, что именно такую команду 
и хотели видеть на мундиале в своей 
стране. 

Кто мог представить, что по- 
сле унылой серии поединков, на- 
чавшейся с октябрьской ничьей в 
противостоянии с Ираном (1:1) и 
продлившейся вплоть до послед- 
него накануне чемпионата матча 
с Турцией (1:1), россияне выдадуг 
голевую феерию в матче открытия 
с Саудовской Аравией? Чтобы вам 
всё было понятно, стоит напом- 
нить, что от Ирана до Турции были 
контрольные игры с Аргентиной, 
Испанией, Бразилией, Францией 
и Австрией. В семи встречах подо- 
печные Станислава Черчесова не 
одержали ни одной победы и лишь 
трижды не проигрывали, а разница 
забитых и пропущенных мячей бук- 


ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ 


Своё 50-летие отметил 3-й Центральный военный клинический 


госпиталь имени А.А. Вишневского 


Олег ВЛАДЫКИН * 


В минувшую среду полувековой рубеж 
перешагнуло... самое молодое среди 
военно-медицинских учреждений Ми- 
пистерства обороны России. Но при 
этом ФГБУ «3-й Центральный воен- 
ный клинический госпиталь имени А.А. 
Вишневского» (3-й ЦВКГ) является на 
сегодия самым большим в нашей стра- 
не медицинским объединением. И, судя 
по всему, одним из наиболее техниче- 
ски и технологически продвинутых в 
лечебном деле. 


Как рассказал журналистам 
накануне юбилея начальник 3-го 
ЦВКГ генерал-майор медицинской 
службы Александр Есипов, крупней- 
шее медицинское объединение име- 
ет7 филиалов в качестве отдельных 
госпиталей. В штатном режиме оно 
может принять в стационар 1500, а 
с учётом наличия филиалов — 3670 
пациентов. 

— Наш госпиталь продолжает 
преображаться, расти и развивать- 
ся, — говорит заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор 
медицинских наук Александр Еси- 
пов. — Достаточно пройтись по его 
территории, посмотреть, какие пре- 
красные лечебные корпуса введены 
в строй, каким современным 0бо- 
рудованием они оснащены. И всё 
же самое ценное у нас — это люди. 
Можно построить здания, оснастить, 
их современным оборудованием, 
благоустроить территорию, но... на- 
много сложнее подобрать умных, 
толковых, инициативных, талантли- 
вых специалистов. 

Нет сомнений, что в смысле 
профессионализма коллектив 3-го 
ЦВКГ тоже весьма успешен. Ныне в 
госпитале работают 59 докторов ме- 
‘дицинских наук, 252 кандидата наук, 
26 профессоров, 13 доцентов. Здесь 
собран буквально цвет военной ме- 
дицинской науки России, практику- 
ющие учёные, авторы многочислен- 
ных научных статей, монографий, 
книг Среди врачей госпиталя есть 
лауреаты Государственных и других 
национальных премий. Звания «Луч- 
ший врач года» удостоены известные 
учёные, опытнейшие медицинские 
специалисты А.Н. Лищук, ГИ. Ан- 
тонов, А.Г Кочетов, РН. Долгих, 
С.М. Кириллов, В.Н. Серебренни- 
ков, А.Б. Столярж и многие другие. 
Хирург высшей квалификации О.В. 
Берлев является лауреатом нацио- 
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‘нальной премии «Золотой ланцет». 
Закономерно рождение именно 
в таком сильном коллективе уни- 
кальных медицинских технологий и 
оборудования. Скажем, специали- 
сты госпиталя им. А.А. Вишневского 
создали совместно с учёными МГТУ 
имени Н.Э. Баумана инновацион- 
ный прибор «Плазменный поток». 
Этот уникальный, замечательный 
аппарат уже доказал высокую эф- 
фективность во многих локальных 
конфликтах бывшего постсоветско- 
го пространства. Раненные в бою 
солдаты, которых лечат с помощью 
этого прибора, в полтора-два раза 
быстрее выздоравливали и станови- 
лись в строй. «Плазменный поток» 


Начальник 3-го ЦВКГ Александр ЕСИПОВ (второй справа) сам регулярно 


оперирует. 


то развития госпиталя корреспон- 
дент «Красной звезды» побеседовал с 
начальником отделения планирова- 
ния и анализа научно-методической 
работы 3-го ЦВКГ, доктором меди- 
цинских наук, заслуженным врачом 
Российской Федерации Валерием 
Карандиным. Заметим, что он про- 
должает практиковать как хирург 
имея за плечами опыт вданной обла- 
сти более 40 лет, из которых 37 отдал 
работе непосредственно в госпитале. 

— Разумеется, мне ближе всего 
моя собственная специализация, — 
признался Валерий Карандин. — И 
здесь у нас столь же значительные 
успехи в плане инноваций, как и 
на других направлениях в госпита- 
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ГО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГО 


0 


можно использовать в послеопера- 
ционный и реабилитационный пе- 
риоды. Диапазон применения этого 
аппарата чрезвычайно широк — ив 
хирургии, и в онкологии, и при бое- 
вых комбинированных поражениях. 

— Особо хотелось бы сказать о на- 
шем кардиохирургическом центре, — 
продолжал Есипов. — Несколько лет 
назад в связи с резким возрастанием 
количества сложных сердечно-со- 
судистых операций мы почувствова- 
ли острую необходимость в новом, 
более современном и совершенном 
хирургическом комплексе. Сегодня 
благодаря вниманию и поддержке 
руководства Минобороны он создан. 
И это не просто новый комплекс 
— это современнейшая уникальная 
операционная, инновационным тех- 
нологиям и оснащению которой рав- 
ных сегодня нет не только в России, 
но и за рубежом. 

О перспективах технологическо- 
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ле. Мы внедрили инновационные 
методики в области практической 
хирургии, трансфузиологии и кли- 


вально вопила о том, что игровой 
рисунок коллектива не изобилует 
атакующими схемами, а в обороне 
едва ли не в каждом поединке по- 
лыхает пожар — 6:12. Если вычесть 
неожиданно богатый на события 
матч с Испанией (3:3), то статисти- 
ка станет ещё менее радужной — 3:9 
вшести играх. 

Черчесова готов был укорять 
любой, кто представлял себя фут- 
больным экспертом. Наставнику 
сборной вменялось в вину даже то, 
что он в свою бытность профессио- 
нальным игроком стоял в воротах, 
а это, дескать, может мешать в тре- 
нерских представлениях и выработ- 
ке тактических планов. Безусловно, 
те серость и банальность, которыми 
веяло от сборной в преддверии до- 
машнего чемпионата, не могли не 


В ЧАС ДОСУГА 


Победный ход 


повлиять на предчувствия перед 
стартом турнира, но даже в тот са- 
мый день, когда мы благодаря тому 
же Черчесову и его подшефным 
просто забыли о недавних неудачах, 
в воздухе в районе «Лужников» ви- 
тали приятное напряжение и стой- 
кая вера в преображение команды. 
Ну не могли наши футболисты 
играть так, как ранее с австрийцами 
в Инсбруке. На то и нужны были 
‘нашему тренеру все эти контроль- 
ные поединки. 


и Франция — команды, мягко гово- 
ря, не слабые и претендующие на 
победы в решающих матчах любых 
турниров, в которых они участвуют. 

Безусловно, нам крупно повезло 
с жеребьёвкой, отправившей в квар- 
тет со сборной России далеко не 
сильнейшие команды своих конти- 
нентов. Однако не надо считать, что 
именно этот фактор предопределил 
выход наших соотечественников в 
1/8 финала. Игорь Акинфеев в мат- 
чах с Саудовской Аравией и Егип- 
том пропустил лишь однажды, в 
то время как его товарищи забили 
восемь голов. Такое не может про- 
изойти, что называется, случайно 
‘или «по щучьему велению». Нет, 
это плоды той самой кропотливой 
и скрупулёзной работы, которую 


Сборная России набивала шишки 
в подготовительный период, 
чтобы к 14 июня стать сильнее и лучше 


В них же действительно не так 
важен счёт на табло, сколько про- 
верка и подводка игровых меха- 
низмов под конкретные условия. 
Черчесов занимался своей работой, 
сконцентрировавшись на футболе 
и не отвлекаясь на то, что появля- 
лось в СМИ. Многие считали та- 
кую модель поведения Станислава 
(Саламовича чуть ли не признаком 
высокомерия и нежеланием при- 
знавать явные проблемы. Но тут и 
всплывает диссонанс — проблем-то, 
никаких не было. Проблема заклю- 
чалась в разном восприятии проис- 
ходящего: сборная России набива- 
ла шишки, чтобы к 14 июня стать 
сильнее и лучше, а мы полагали, что, 
уровень нашей сборной — преслову- 
тые 6:12 с октября по май, напрочь 
забывая, что соперниками втой фи- 
нальной фазе подготовки к домаш- 
‘нему мундиалю были в том числе и 
Аргентина, и Испания, и Бразилия, 


Совместный проект редакции газеты 

«Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ), возглавляемой 

Кирсаном Илюмжиновым 


Призёр чемпионата Европы — 2017 
(65+), мастер ФИДЕ 
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ * 


«Считаю, что чемпион мира 
— 1995 среди сеньоров и тренер 
Евгений Васюков поучительным 
двойным ударом ферзя 1. Фс| вы- 
игрывает партию у Юрия Разувае- 
ва. Г. Попов». 

«После 1. Фс! чёрные попали 
под двойной удар. П. Пидлисный». 

«После скромного хода 1. Фс1 
чёрные беззащитны сразу от двух 
угроз: 2. Ф:с8+ и 2. С:В6. А. Чу- 
мак». 

«На мой взгляд, гроссмейстер, 
Евгений Васюков сыграл 1. Фс!. 
С. Никифоров». 

«Одним махом двоих убива- 
хом»: 1. Фс1. Ю. Лалак». 

Каким победным ходом один 
москвич поразил другого жителя 
нашей столицы? Этот вопрос чи- 
тателям газета «Красная звезда» за- 
дала 18 мая. В тот день на диаграм- 
ме задания № 651 была диаграмма 
позиции из партии Евгений Васю- 
ков — Юрий Разуваев, сыгранной в 
1972 году, — партия вошла в исто- 
рию как самый короткий результа- 
тивный поединок между гроссмей- 
стерами. Оцените миниатюру: 1. е4 
862. 44 Се7 3. с3 45 4. е4 Ф:45 5. КЗ 
с5 6. Се3 са7. са КПб (узнаёте зада- 
ние № 651?) 8. Фет, и Юрий сразу 
поздравил соперника с победой. 
На время сдачи этого обзора ре- 
шений читателями задания № 651 
победный ход ферзём в письмах в 
редакцию успели предложить: Г. 


о р - че 
Гроссмейстер Дмитрий ЯКОВЕНКО. 


Попов (Якутск, Республика Саха), 
старший лейтенант  медицин- 
ской службы запаса П. Пидлис- 
ный (Санкт-Петербург), А. Чумак 
(Йошкар-Ола, Республика Марий 
Эл), старший лейтенант в отставке 
С. Никифоров (Лабытнанги, Яма- 
ло-Ненецкий автономный округ), 
старший лейтенант в отставке Ю. 
Лалак (Москва), рядовой в отстав- 
ке Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), А. Борзен- 
ков, капитан в отставке Е. Емелья- 
нов (оба — Самара), младший сер- 
жант запаса В. Жевлаков (Курган), 
В. Сажин (Шатура, Московская 
область). Посылая свои ответы, 
наши читатели-решатели скорбят 
в связи с уходом из жизни армейца 
гроссмейстера Евгения Васюкова. 

.А жизнь продолжается. В су- 
пертурнирах гроссмейстеры про- 
водят комбинации и реализуют 
творческие замыслы, обогащают 
шахматную — информационную 
базу Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»! 


Черчесов проводил под незатихав- 
ший шквал критики. Станислав Са- 
ламович абстрагировался от этого, 
отключив от критического потока и 
‘игроков, которые поверили и всебя, 
и в то, что от игры можно получать 
удовольствие. Это и стало ключом 
к успеху Более того, накануне за- 
ключительного группового тура 
есть ощущение, что наша команда, 
которая уже заставила себе руко- 
плескать, способна на большее, чем 
выход в 1/8 финала. Это не утопия 
и не иллюзия. Глядя на мучения бу- 
мажных и не только фаворитов, мы 
можем констатировать, что сборная 
России не выглядит, как в прежние 
тоды, гостем на празднике. Наш 
коллектив сам стал частью этого 
прекрасного праздника, радующего 
страну. 

Главное — не останавливаться на 
достигнутом и верить, что лучшие 
матчи ещё впереди. 


Задание № 655 (еженедельное). 
Виктор Бологан — 
Дмитрий Яковенко. 


Ход чёрных 


У вашего автора давние до- 
брые отношения с победителем 
турнира в Пойковском. С его с0- 
тласия на диаграмме задания 
№ 655 обозначена позиция из пар- 
тии Виктор Бологан (Молдавия, 
год рождения 1970, Эло — 2599) — 
Дмитрий Яковенко (Россия, 1983, 
2735). сыгранной в Пойковском. 
Ход чёрных. Какой победный тех- 
нический приём в пешечных окон- 
чаниях применил Дмитрий? Искать 
ход чемпиона Европы — 2012 и об- 
ладателя Кубка России — 2013, как 
и решать все еженедельные зада- 
ния, можно 4 недели. Допускаются 
задержки с ответами из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои решения 
присылайте по адресу: 123007 Мо- 
сква, Хорошёвское шоссе, 38, ре- 
дакция газеты «Красная звезда». 

Информация. Задания № 59 
— 80 конкурса-чемпионата Воору- 
жённых Сил РФ были предложены 
25 мая в выпуске № 227; выход вы- 
пуска № 228 с итогами Ш этапа 
конкурса-чемпионата  запланиро- 
ван на 29 июня. 

На сайте нашей газеты разме- 
щена дополнительная шахматная 
информация. 


нической лимфологии. Добились 
настоящего прорыва в лечении вто- 
ричных лимфедем нижних конеч- 
ностей П-Ш стадии (слоновости) и 
первыми применили эти операций 
в мировой клинической практике с 
хорошими результатами. Получены 
также убедительные клинические 
результаты при лимфогенном лече- 
нии портального цирроза печени и 
его осложнений, эндогенных инток- 
сикаций, метаболическом синдро- 
ме и в лечении мультифокального 
атеросклероза. Но подчеркну, что 
это совсем не означает достижения 
каких-то высот, которые могут за- 
ставить нас почивать на лаврах. НИ- 
ОКРЫ в этих направлениях активно 
продолжаются, иу нас уже есть нара- 
ботки, обещающие новые прорывы в 
медицине. 


8-495-941-21-58; отдел писем — 8-495-941-25-20; реклама — 8-495-941-28-46. 


штатных корреспондентов: Моепкогатеаг. 


Гелефон: 8-495-941-23-80. 


Главное оперативное управле- 
ние Генерального штаба Вооружён- 
ных Сил РФ с глубоким прискор- 
бием сообщает, что 19 июня на 75-м 
году жизни скончался генерал-лей- 
тенант в отставке ФИЛИППОВ 
Михаил Алексеевич. 

МА. Филиппов родился 24 
ноября 1943 года в деревне Хлев- 
Наволоке Прионежского района 
Карельской АССР. Он прошёл путь 
от командира танка до замести- 
теля начальника Главного опера- 
тивного управления Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий- 
ской Федерации. Окончил курсы 
танковых техников при Казанском 
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танковом Красно- 
знамённом училище 
имени Президиума 
Верховного — Совета 


Татарской АССР, Во- 
енную академию бро- 
нетанковых войск им. 
Маршала Советского 
Союза РЯ. Малинов- 
ского, Военную ака- 
демию Генерального 
штаба Вооружённых 
Сил СССР МА. Фи- 
липпов проходил военную службу 
в Ленинградском, Приволжском, 
Туркестанском, Закавказском и 
Дальневосточном военных округах. 
Занимал должности от командира 
роты до заместителя командую- 
щего армией по вооружению. За- 


ть зарегнстрироваь 
Тираж 26 046 в Министерстве печати 
Газета в социальных сетях: иформация РО 
За содержание | | 2+*№ 01325 
рекламы 
в ММерзх//Ь.сопигеаагги || ответственность | |индехсзоова зэкзлаужив 
Верз://Л/к.согл/гедзтаги несёт = И 
В ерз://оК.ги/гедзтагги рекламодатель 
Отпечатано в АО «Красная Звезда» 


ЮВО (Ростов-на-Дону) - 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) - 8-343-348-21-00; (Самара) - 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) - 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) - 8-8512-49-34-14. 


Пункты печати и распространения «Красной звезды, 


Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Хабаровск. 


местителем начальника 
Главного оперативного 
управления Генерально- 
го штаба Вооружённых 
(Сил РФ служил в период 
с 1990 по 1998 год. 

М.А. Филиппов был 
‘награждён орденами «За 
службу Родине в Воору- 
жённых Силах СССР» 
Ш степени, «За военные 
заслуги» и многими ме- 
далями. 

Светлая память о Михаиле 
Алексеевиче, верном сыне Отече- 
ства, навсегда сохранится в наших 
сердцах. Офицеры и ветераны Глав- 
ного оперативного управления вы- 
ражают соболезнование родным и 
близким покойного. 
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